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PART III 


Irrigation Department 


PRE -QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No. CMU/K / 1482 /2008 (a ). 

7th October 2009. 
The Superintending Engineer and Deputy Chief 
Engineer, Mechanical, PWD, Office of the Chief Engineer, 
Mechanical, Thiruvananthapuram for and on behalf of the 
Governor of Kerala, invites bids for Pre- qualification and 
competitive tenders for award of work in separate sealed 
covers from reputed , financially sound and well 
experienced firms who have successfully completed similar 
works costing more than Rs. 145 Lakhs during last five 
years and annual turnover of at least 100 Crores in last 
three years and having service centre in Kerala. The 
application for tender schedule should be supported by 
certificate of prior experience in work as mentioned above 
should be obtained from agreement authority and tender 
schedule will be issued only to those who satisfy this 
condition . Tenders should be submitted so as to reach the 
undersigned on or before the date and time prescribed for 
the work as below by Registered Post/ Speed Post. The 


receipt in Form TR 5 towards the purchase of tender 
schedule should be enclosed along with the tender 
documents. Courier Service will not accept. 

Tender No . — SE /MECH /PWD -PQ - 2/2009- 10 . 

Name of Work — Supply and Installation and 
Commissioning of new Chiller Plant- 1000TR 
(5 unit of 200TR ) working in R 134a at Kerala Legislature 
Complex , Thiruvananthapuram . 

Nature of Work - Supply, Installation and 
Commissioning of new Chiller Plant. 

EMDRs. 50 ,000 . 
Cost of tender documents Rs. 25,000 + VAT @ 12.5 % . 

Last date and time of sale of tender documents 
11-11 -2009 , 1. p.m . 

Last date and time of receipt of tender — 25 - 11 - 2009, 
4 p .m . 

Date and time of opening tender — 25 - 11 -2009 , 
4 .30 . p .m 

Time of completion — 8 Months. 


Gaz . No. 42 /2009/DTP (Irrigation ). 
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- ഇപ്പോൾ പൊതു മ രാ മത്ത്/ ഇറി ഗേ ഷൻ വകു പ്പിലും 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസു 
ക ളു മായി ബന്ധപ്പെട്ട നില വിലുള്ള എല്ലാ നിയ മ ങ്ങളും 
നിബന്ധനകളും ബാധകമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ 
വിവര ങ്ങൾ മേൽപ്പടി കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തി 
സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 

| ( Sd.) 
Office of the 

Superintending Engineer and 
Chief Engineer ( Mechanical ), Deputy Chief Engineer 
Thiruvananthapuram . 

| ( Mechanical). 


The firms should have a Bank solvency of 
Rupees 145 Lakhs. The department reserves all the right to 
reject any or all the tenders without assigning any reason 
thereof. 

Besides security deposit, 10 % Bank Guarantee should 
be submitted by the selected bidder at the time of 
executing agreement. All the conditions prevailing in the 
department regarding tender pre -qualification are applicable 
to this tender also . Further details if required can be had 
from the office during working hours. . 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേ ണ്ടി ജല സേചന വകുപ്പ് 
തിരുവനന്തപുരം മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ആഫീസിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
ആന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും 
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷ ത്തി നു ള്ളിൽ 145 ലക്ഷം രൂപയിൽ 
കൂടുതൽ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു സമാന പ്രവർത്തിയെങ്കിലും 
ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 
നൂറുകോടി വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ളതും കേരളത്തിൽ 
സർവ്വീസ് സെന്റർ ഉള്ളതുമായ ഉന്നതപദ വിയുള്ളതു മായ 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും 
പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറു ക ളിൽ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ 
ചെയ്തുള്ളമുൻപരിചയം സംബ ന്ധിച്ച കാര്യ ങ്ങ ളിൽ 
എഗ്രിമെന്റ് അധികാരികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഹാജരാക്കണം. 

യോഗ്യതാപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ 
തൃപ്തി ക ര മാ ണ ങ്കിൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് വിതരണം 
ചെയ്യുക യു ള്ളു . പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറുകൾ നിശ്ചയിക്ക പ്പെട്ട 
തീയതിക്കും സമയത്തിനും മുമ്പായി രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിലോ 
സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലോ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന അധികാരിക്ക് 
സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. ടെണ്ടർ പ്രമാണം വാങ്ങു മ്പോൾ 
ലഭിക്കുന്ന ഫോറം ടി . ആർ. 5 പ്രകാരമുള്ള രസീത് ടെണ്ടറി 
നോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്. കൊറിയർ സർവ്വീസ് 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- ടെണ്ടർ നമ്പർ - എസ്. ഇ / മെക്ക് പി.ഡബ്ല്യൂ . ഡി.- പി. ക്യു . 
2 / 2009- 10. 

- പ്രവർത്തിയുടെ പേര്- തിരു വ ന ന്ത പുരം, കേരള 
നിയമസഭാ കോംപ്ളക്സിൽ പുതുതായി 1000 റ്റി. ആർ. ചില്ലർ 
പ്ളാന്റ് ( 200 റ്റി . ആർ. വീത മുള്ള 5 യൂണിറ്റ്) നൽകി 
സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ ജോലികളും. 

പണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുതിയ ചില്ലർ പ്ളാന്റ് 
നൽകലും സ്ഥാപിക്കലും. 

നിരതദ്രവ്യം രൂപ 50,000 . 
ദർഘാസിന്റെ വില രൂപ 25,000 + വാറ്റ് @ 12.5 % 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11 - 11 - 2009, 1 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 11 - 2009 , 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 25 - 11- 2009 
4 . 30 മണി. 

കാലാവധി 8 മാസം. 

താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏകദേശം 145 ലക്ഷം 
രൂപയുടെ ആസ്തി തെളിയിക്കണം. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിനു 
പുറമെ 10 % ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റി കൂടി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


TENDER NOTICE 
No. CMU / K /1482/2008. 

7th October 2008 . 
The Superintending Engineer and Deputy Chief 
Engineer, Mechanical, (PWD ), Irrigation Department, 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor of 
Kerala invites sealed tenders in prescribed form for the 
| following work from " A or "B Class Contractors having 
previous experience in the similar field . 
- Tender No - SE/ MECH/PWD -1/2009- 10 . 

Name of work — Installation of New Chiller Plant- 1000 
TR - working in R 134a at Kerala Legislature Complex , 
Thiruvananthapuram -Dismantling and Stacking of the Existing 
Chiller Plant. 

PAC - Rs. 6,72 ,559 . 
EMD - Rs. 16, 900 . 
Cost of tender form : 

Original - Rs. 1, 400 + ST. 

Duplicate — Rs. 700 + ST. 
Date and time of sale of tender form — From this office 
on all working days upto 1 p . m . on 18 - 11 - 2009 . 

| Last date and time of submission of tender - 4. p . m . 
on 18 - 11 - 2009. 


Date and time of opening of tenders — 18 - 11 - 2009 , 
at 4 .30 pm. 
Period of completion — 8 months 

OTHER CONDITIONS 
1. Experience Certificates in the execution of similar works 
should be accompanied with the application for tender forms. 

2 . All existing conditions related to tenders of 
Irrigation & Public works Departmentwill be applicable for this 
tender also . 

3. Tenders received after the stipulated time will not be 
accepted . 

4 . If tender documents are required by post Rs. 50 extra 
in addition to cost of tender forms should be enclosed for 
postal charges. 

5 . Other details regarding this tender will be obtained from 
this office on all working days upto 18 - 11 - 2009. 


27th OCT. 2009] 


IRRIGATION DEPARTMENT 
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TENDER NOTICE 


No. D2 -11 /INDT/ 2006. 


8th October 2009 . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
ആന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പൊതുമരാമത്ത് 
മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം, ജലസേചന വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടിഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ 
മുൻപരിചയമുള്ള എ , ബി ക്ലാസ് കരാറുകാരിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ 
കീഴിലുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാർ/ഉന്നതപദവിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങ 
ളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച പകർപ്പോടു കൂടിയ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് നമ്പർ - എസ്. ഇ / മെക്ക് പി . ഡബ്ളൂ . ഡി 
1/ 2009 - 10 . 


Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from contractors 
of eligible class . Tender forms and other details can be 
had from the office of the undersigned upto 1 p . m . on 
9- 11-2009. The tenders will be received upto 4 p. m . on 
13 - 11 - 2009 by Registered Post and will be opened at 
4 . 30 p . m . on the same day. Tender received after the 
stipulated date and time due to postal delays or tenders 
send by courier service / directly will not be accepted . In 
case , the last date for receipt of tender happens to be a 
holiday , tenders will be received upto 4 p . m . on the 
next working day. 


- പ്രവർത്തിയുടെ പേര് തിരുവനന്തപുരം- കേരള നിയമസഭാ 
കോംപ്ലക്സിൽ പുതുതായി ചില്ലർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 
നിലവിലുളള ചില്ലർ പ്ലാന്റുകൾ ഇളക്കിമാറ്റി അടുക്കിവയ്ക്കൽ. 

ഉദ്ദേശം അടങ്കൽതുക - രൂപ 6,72,559. 


നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 16,900 . 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില - 


| SI. 


Tender No. and Name of 
Work with Estimate PAC 

- ( 2 ) 


E . M. D . 

Rs. 


No. 


| ( 3 ) 


1 


ഒറിജിനൽ രൂപ 1,400 + എസ്. റ്റി. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 700 + എസ്. റ്റി. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ ആന്റ് ഡെപ്യൂട്ടിചീഫ് എഞ്ചിനിയർ, 
( മെക്കാ നിക്കൽ) പൊതു മ രാ മ ത്ത് , ജല സേചന വകുപ്പ് 
തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിൽ 18 - 11-2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണി വരെ. 


18/DIR /INDT/2009- 10 - Construction of Bank 
Protection in Chavara area of TS canal 
(NW III) as deposit work for IWAI-Reach I 
from Anchumana to South of Kovilthottam 
footbridge - Sub reach II for a length of 500 m 
from south of Anchumana to MS plant 
of KMML - Rs. 45 Lakhs 

50,000 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 - 11 -2009, 
4 മണി. 

ദർഘാസ്തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18- 11- 2009, 
4.30 മണി. 
| പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി- 8 മാസം. 

മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾ 
- 1. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുള്ളഅപേക്ഷയോടൊപ്പം സമാന 
പ്രവർത്തികളിൽ പരിചയം കാണിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാ 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


| 19/DIR /INDT/2009-10 - Construction of Bank 

Protection in Chavara area of TS canal 
(NW III) as deposit work for IWAI - Reach I 
from Anchumana to South of Kovilthottam 
footbridge - Sub reach III for a length of 405 m 
from south of Kovilthottam bridge to 
IRE Kadavu - - Rs. 36 Lakhs 

- 50,000 


- 2. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവി 
ലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

3. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 4. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തപാലായി ആവശ്യമുള്ളവർ 
പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയോടെപ്പം 50 രൂപകൂടി തപാൽ ചെലവിനായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


| 20/DIR /INDT/2009 -10 - Construction of Bank 

Protection in Chavara area of TS canal 
(NW III ) as deposit work for IWAI-Reach II 
from South of Kovilthottam footbridge to 
Chavara bridge - Sub reach III for a length of 
500 m from south of Gurumandiram to North 
of Vayalil Kadavu - Rs. 37 .50 Lakhs 50,000 


5. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആഫീ സിൽ നിന്നും 18 - 11 - 2009 വരെ എല്ലാ പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. 


21/DIR /INDT/2009 Department of Tourism 
Development of Ashthamudi lake - Cruise 
circuit- Veerabhadra temple Boat Jetty and 
pavilion for displaying handicrafts 
Rs. 27 Lakhs 

50,000 


Office of the Chief Engineer, 

Mechanical, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Superintending Engineer 
and Deputy Chief Engineer, 

(Mechanical), PWD . 


22/DIR /INDT/2009 Department of Tourism 
Development of Ashthamudi lake Cruise 
circuit- Pattom thuruth church boat jetty 
building Rs.15.50 Lakhs 

38,800 
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23 /DIR / INDT/ 2009 - Department of 
Tourism - Development of Ashthamudi 
lake- Cruise circuit - Destination 1 - 
Sambranikodi Boat Jetty Building 
Rs. 34 .50 Lakhs 


നിരതദ്രവ്യം -- രൂപ 600. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില - രൂപ 100 . 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 1 മാസം. 

കരാറുകാരുടെ തരം - ക്ളാസ് " ഡി യും അതിനു 
മുകളിലും. 

- കേരള പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ജല സേചന 
വകു പ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ സംബ ന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ 
നില വി ലു ളള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ പ്രവർ ത്തിക്കും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


50,000 


24 /DIR /INDT/ 2009 - Department of 
Tourism - Development of Ashthamudi 
lake - Cruise circuit -Kollam gate way 
complex I at KSRTC Boat Jetty 
at Kollam - Rs. 45 Lakhs 


- 50,000 


Cost of tender documents - Rs. 6 , 800 + VAT for 
Sl. Nos . 1 , 7 , Rs. 5 , 400 + VAT for Sl . No. 2 , 
Rs. 5 ,700 + VAT for Sl. No. 3 , Rs. 4 ,100 + VAT for Sl. 
No . 4, Rs. 2 ,400 + VAT for Sl . No . 5 and Rs. 5 ,200 + VAT 
for Sl. No. 6 . 


അസിസ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഹൈഡ്രോളജി 

( ഒപ്പ്) 
സബ്ഡിവിഷൻ, 

അസിസ്റന്റ് 
ചെങ്ങന്നൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


TENDER NOTICE 


Time of completion — 9 months for Sl. Nos. 4 , 6 
12 months for Sl. No . 7 and 6 months for others. 

Class of Contractor - A & B Class. 

All prevailing conditions applicable to tenders in 
Irrigation and Public Works Departments are applicable to 
this tender also . 


Inland Navigation Directorate , 
Kollam . 


( Sd.) 
Director: 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി . 109 / 2008. 


2009 സെപ്ററംബർ 30. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഹൈഡാളജി സബ് ഡിവിഷൻ, ചെങ്ങന്നൂർ 
താഴെ പ റയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് 
വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ രജിസ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 
നിശ്ചിത യോഗ്യതയുളള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മത്സര സ്വഭാവമു ളള ദർഘാസുകൾ പവൃ ത്തി യുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 27 - 10 - 2009 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസുകൾ വഴി സമർപ്പി 
ക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധി 
ആയാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം ടി സമയം 
വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
അന്നേ ദിവസം 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് 
( പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
20 - 10 - 2009 മുതൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- No . DB. TN .1/99 . 

3rd October 2009 . 
The Superintending Engineer, Minor Irrigation Central 
Circle, Ernakulam on behalf of the Governor ofKerala invites 
competitive tenders in sealed covers superscribing the name 
of work from contractors registered in Kerala P. W . D ./ 
Irrigation Department having PWD Electrical B Class and 
above and A grade license from Electrical Inspectorate. 

Tender No. 4/ SEMICC/2009-10. 

Name of Work and Estimate PAC - Electrification of 
Reconstructed Pump House of Ettumuna L . I. Scheme 
Rs. 2 ,75,000/ 

E M D - Rs. 6 , 900 . 
Cost of tender forms— Rs. 600 + K VAT @ 12 .5 % . 
Date and time of issue of tender form - from 27- 10 -2009 

10 a . m . to 29- 10- 2009, 1 p . m . 
Last date and time of receipt of tender form 

4 -11 - 2009 , 3 .30 p . m . 
Date and time of opening of tender - 4-11-2009 , 4 p. m . 

Time of completion — 1 month . 
Name of Concerned Division — M . I. Division , Thrissur. 

Class of Contractor - PWD Electrical " B Class and 
above and " A grade license from Electrical Inspectorate . 

Tenders will be received by Registered Post/Speed 
Post only . Tenders submitted directly or by Courier 
Service will be rejected . The tenders received after the 
Stipulated date and time due to postal delays or any other 
reason will not be considered . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 1 / എഇഇ/ 2009 -10 . 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും - എച്ച്. പി.-II 
ഹൈഡാളജി സബ് ഡിവിഷൻ ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ കീഴിലുളള 
വടശ്ശേരിക്കര റെയിൻഗേജ് റഷൻ പി. ഐ . പി. പ്രോപ്പർട്ടി 
യിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 23, 885. 


Tenders will be opened by the Superintending 
Engineer or the Officer authorized by her in the presence 
of the tenderers or their authorized agents present at that 
time. If the last date of receipt of tender happens to be 
holiday, tenders will be received and opened on the next 
working day. The firm period of the tenders will be four 
months from the date of receipt of the tender. 


27th OCT. 2009] 


IRRIGATION DEPARTMENT 
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Tender documents and other Details of tenders can ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങളും താഴെ 
be obtained from the Office of the undersigned . Tender ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
documents sold to one party are not transferable to ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ 
another. Written application quoting registration number - പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം രൂപ 50 ( അൻപതു 
and enclosing registration card should be produced for രൂപയുടെ) മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
obtaining the tender forms. Tenders should be enclosed ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
with a preliminary agreement in Stamp Paper worth Rs. 50 പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് 
and sufficient E .M . D . pledged in favour of Superintending 

ഏതു സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതു 
Engineer , Minor Irrigation Central Circle , Ernakulam . മായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും 
Tenders without sufficient E . M . D . and preliminary 

ആവ ശ്യ മായ നിര ത ദ വ്യം കെട്ടി വ യാ ത്ത തു മായ 
agreement will be summarily rejected . As per 1989 Kerala 

ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതുമാണ്. 1989- ലെ കേരള നിർമ്മാണ 
Construction Workers Welfare Fund Rule ( 2 ), the 

തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ ( 2 ) വകുപ്പനുസരിച്ച് 
contractor is liable to remit 1 % of the total expenditure of 

പണികൾ ഏറെറടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ 
work done towards the KCWW Fund. All rules and 

പവർ ത്തിയുടെ മൊത്തം ചെല വി ന്റെ 1 % നിർമ്മാണ 
regulations of tenders prevailing in the Irrigation 

തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകു വാൻ 
Department/PWD are applicable to this tender also . 

ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട 

കേരള പൊതു മരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പുകളിലെ 
ജല സേ ചന മദ്ധ്യ മേ ഖല സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ദർഘാസുകളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുളള 

വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവർത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച 
മത്സര സ്വഭാവമുളള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്റർഡ്/ Office of the 
സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ Superintending Engineer,Minor 
ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. Irrigation Central Circle , 

( Sd.) 
കൊറിയർ സർവ്വീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ Ravipuram , Ernakulam . Superintending Engineer. 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 4 - 11- 2009- ന് വൈകുന്നേരം 
3 . 30 മണിവരെ സ്വീക രിക്കു ന്ന തും അന്നേദിവസം 4 .- ന് 

TENDER NOTICE 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 

No. DB- 1/97. 

| 1st October 2009 . 
മററുദ്യോഗസ്ഥരോതൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 

The Executive Engineer, Minor Irrigation Division, 
നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവർത്തി Ernakulam , Kakkanadu, Kochi-30 for and on behalf of the 
ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ Governor of Kerala invited Competitive sealed tenders 
കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസംവരെ from registered eligible contractors for the following works 
ആയിരിക്കും. 

upto 12 Noon on or before the date specified . Tender will 

be opened at 3 p.m . on the same day in the presence of 
ദർഘാസ് നമ്പർ - 4 /എസ്. ഇ . | എം . ഐ . സി . സി ./ 

the contractors present by the Executive Engineer or the 
2009 - 10. 

Officer authorized by him . 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും-- എട്ടുമുന 
ലിഫ്ററ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി പുനർ നിർമ്മിച്ച 

Tender No. and Name of 

EMD 
പമ്പ് ഹൗസിന്റെ വൈദ്യുതീകരണത്തിന് രൂപ 2,75,000 . 

work with PAC 

Rs. 
നിരതദ്രവ്യം --രൂപ 6,900 . 

- (3) 
- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 600 + കെ . വാറ്റ് @ 1 43/ 2009- 10 - Protection of drain with 

cover slab at Chakyamuri Nadavazhi 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില്പന തീയതിയും 

area in Ward No. 5 of Kumbalangi 
സമയവും -- 27 -10- 2009 മുതൽ29- 10 - 2009 , 1 മണിവരെ. 

Panchayath - Rs. 13,00 ,000 

32,500 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

2 44 /2009- 10 — Side protection and cover 
സമയവും 4- 11 -2009 , 3.30 മണി. 

slab at Yuvadhara road to Nattu thodu 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 4- 11 -2009, 

at Kumbalangi Panchayath - Rs. 11, 75, 000 29,400 
4 മണി. 

3 45/2009 -10 - Protection of drain with 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 1 മാസം. 

cover slab from Edakochi ferry road to 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം " ബി ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും 

Kayal in Kumbalangi Panchayath — 
കൂടാതെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ നിന്നു ഉള 

Rs. 4,50 ,000 

| 11,250 
“ എ ഗ്രേഡ് ലൈസൻസും. 

4 46/ 2009 -10 -Deepening and side protection 
പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധ പ്പെട്ട ഡിവി ഷൻ - മെ നർ 

works of Blai thodu 4th reach in 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 

Cheranalloor Panchayath - Rs. 10 ,50, 000 26,250 


SY. 


No. 


12 . 5 % 
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(3) 


(3) 


37 ,500 


20 ,000 


(1) 

(2 ) 
18 60 /2009 - 10 - Deepening and side protection 

works to Panchayath kulam near Railway 
gate and Palathingal kurisuthodu in 

Mulamthuruthy Panchayath Rs. 5,25,000 13, 150 
19 61/ 2009 -10 — Side protection works to 

Thalappana padasekharam Pulickamalithodu 
including tractor passage in do . 
Rs. 6 ,00 ,000 

15 ,000 
20 62/ 2009 - 10 — Side protection works to 

Pallithodu in Ward No . XI of Udayam 

peroor Panchayath Rs. 15,00 ,000 37,500 
21 63 /2009 - 10 — Side protection works to 

Therakkal thodu in Ward No . 19 of 

Udayamperoor Panchayath — Rs. 9 ,00 ,000 22,500 
22 64 /2009 -10 — Side protection works to 

Vijayaraghavankulam in ward No. 13 of 
Chottanikkara Panchayath — Rs . 5 ,50 ,000 13,750 


20 ,000 


5 47 /2009 -10Deepening and side protection 

works to RMP thodu in Elamkunnapuzha 

Panchayath — Rs. 15 ,00 ,000 
6 48 /2009 -10 — Side protection works to 

Ajantha thodu in do. — Rs . 8 ,00,000 
7 49 / 2009 - 10 — Improvements to suction 

pit and pumping channel of 

Kudumbanadu LI Scheme Rs. 8 ,00 ,000 
8 50 /2009 - 10 — Urgent side protection 

works to Thuppukadavu thodu in Petta 
area in Ward No. 15 of Muvattupuzha 

Municipality - Rs. 7 ,00 ,000 
9 51/2009 - 10 — Side protection works to 

Uzhavoor thodu upstream of Chettayil 
cross bar at Koothattukulam Padasekharam 
(Near Sreedhareeyam Hospital) 

Rs. 8 ,00 ,000 
10 52 /2009 - 10 — Side protection works to 

Uzhavoor thodu at Koothattukulam 
Padasekharam near Thekkekuth thazham 
ramp in Koothattukulam Panchayath 

Rs. 7 ,00,000 
11 53/2009 - 10 — Construction of linking 

canal from MVIP canal to Pampakkuda 
relift canal near Marikkattukavala in 
Ward No. IV of the Pampakkuda 

Panchayath — Rs. 13,00 ,000 
12 54 /2009 - 10 — Improvements to Kalampoor 

Makkanamattomkulam in Ward No. 14th 
of Piravom Panchayath — Rs. 3 , 90 ,000 


17 ,500 


20,000 


17,500 


32,500 


Cost of tender forms - Rs. 2,000 + VAT for 
Sl. Nos. 1 , 11 ; Rs. 1 , 800 + VAT for Sl. No . 2 ; 
Rs. 900 + VAT for Sl.No. 3 ; Rs.1 , 600 + VAT for Sl. No. 4 ; 
Rs. 2 ,300 + VAT for Sl. Nos . 5 , 20 ; Rs. 1 ,500 + VAT for 
Sl. Nos. 6 , 7 , 9 , 13, 15 , 16 , 17 and 21 ; Rs. 1,400 + VAT for 
Sl. Nos. 8 , 10 ; Rs. 800 + VAT for Sl. No. 12 ; 
Rs. 1,000 + VAT for Sl. No . 14 ; Rs. 1 , 100 + VAT for Sl. No . 
18 , 22 and Rs. 1, 200 + VAT for Sl. No. 19 . 

Last date and time of sale of tender form — Sl. Nos . 
1 to 6 , 5 - 11 -2009 upto 1 p .m ., Sl. Nos. 7 to 12 9 - 11 -2009 
upto 1 p . m ., Sl. Nos. 13 to 17 , 12 -11 -2009 upto 1 p .m ., 
Sl. Nos . 18 to 22, 16 - 11-2009 upto 1 p .m . 

Last date and time of receipt of tender - Sl. Nos . 
1 to 6 , 6 - 11 - 2009 upto 12 Noon , Sl. Nos. 7 to 12 
10 - 11-2009 upto 12 Noon , Sl. Nos. 13 to 17 , 13 - 11-2009 
upto 12 Noon , Sl. Nos . 18 to 22 17 - 11- 2009 upto 
12 Noon . 

Period of completion — 6 months. 

The firm period of the tenders will be four months 
from the date of opening of the tenders . All other 
conditions are same as those current in Kerala PWD/ 
Water Resources Department and further all other details 
and information of tenders can be obtained from the 
office of the undersigned in working days . 


9,750 


13 55 / 2009- 10 — Improvements and construction 

of canal in Keezhumuri LI Scheme near 
Nettupadam in Ramamangalam 
Panchayath — Rs. 8 , 00 , 000 


20 ,000 


14 56 / 2009 - 10 — Improvements to No . ILI 

Scheme main canal in do . — Rs. 5 ,00 ,000 


12 ,500 


20,000 


15 57 /2009 -10 — Improvements to Mamalassery 

LI Scheme main canal in do. — Rs. 8,00,000 
16 58 /2009 - 10 — Improvements to Netchoor 

LI Scheme near Karoorkavu in Maneed 

Panchayath — Rs. 8,00 ,000 
17 59 /2009- 10Protecting the sides of Kuroor 

thodu near Kolencherrykadavu in Ward 
No. 15th of Kothamangalam Municipality 
Rs. 8,00 ,000 


20 ,000 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


20 ,000 


27th OCT. 2009] 
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-- ( 2) 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

(2) 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


(3) 


13 55 / 2009 - 10 - രാമമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ 

നെട്ടൂപ്പാടത്തിന് സമീപം കീഴുമുറി ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേ ഷൻ പദ്ധതിയുടെ അഭി വ്യ ദ്ധി 

പ്പെടുത്തലും കനാലിന്റെ നിർമ്മാണവും 
രൂപ 8 , 00,000 


20,000 


14 


56 / 2009 - 10 - രാമ മംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ 
നമ്പർ 1 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിൽ 
പ്രധാന കനാലിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 
രൂപ 5,00, 000 


1 43/ 2009 - 10 - - കുമ്പളങ്ങി പഞ്ചായത്തിൽ 

വാർഡ് നമ്പർ 5- ൽ ചാക്യാമുറി നട വഴി 
ഭാഗത്ത് ഡേയിനേജിന്റെ സംരക്ഷണവും 
കവർസ്ലാബ് സ്ഥാപിക്കലും - രൂപ 13 ,00, 000 - 32,500 
44/ 2009- 10 - കുമ്പളങ്ങി പഞ്ചായത്തിൽ 
യുവധാര റോഡ് മുതൽ നാട്ടുതോട് വരെ 
യുള്ള ഭാഗത്ത് പാർശ്വസംരക്ഷണവും 
കവർസ്ലാബ് സ്ഥാപിക്കലും- രൂപ 11,75,000 29,400 
45/ 2009 - 10 - കുമ്പളങ്ങി പഞ്ചായത്തിൽ 
ഇടക്കൊച്ചി ഫെറി റോഡ് മുതൽ കായൽ 
വരെ ഡ്രയിനേജിന്റെ നിർമ്മാണവും 
കവർസ്ലാബ് സ്ഥാപിക്കലും - രൂപ 4, 50 ,000 | 11 ,250 


12 ,500 


15 


57 / 2009 - 10 - രാമ മംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ 
മാമലശ്ശേരി ലിറ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 
പ്രധാന കനാലിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ- 
രൂപ് 8 , 00 , 000 


3 


20,000 


46 / 2009 - 10- ചേരാനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 
ബായി തോടിന്റെ 4 -ാം റീച്ച് ആഴംകൂട്ടലും 
പാർശ്വസംരക്ഷണവും - രൂപ 10 ,50,000 


16 58 2 0 09 - 10 - മണീട് പഞ്ചാ യ ത്തിൽ 

കാരൂർക്കാവിന് സമീപം നെയ്യൂർ ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ അഭിവൃദ്ധി 
പ്പെടുത്തൽ - രൂപ 8, 00 ,000 


20, 000 


26, 250 


17 


5 


47/ 2009 -10 - - എളംകുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ 
ആർ. എം . പി. തോടിന്റെ ആഴംകൂട്ടലും 
പാർശ്വസംരക്ഷണവും - രൂപ 15 ,00,000 


59/ 2009 - 10 - കോതമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
വാർഡ് നമ്പർ 15- ൽ കോലഞ്ചേരി കടവിന് 
സമീപം കുറൂർ തോടിന്റെ പാർശ്വസംരക്ഷണം 
രൂപ് 8,00, 000 


37,500 


20 ,000 


6 


48 / 2009 - 10 - എളംകുന്നപ്പുഴപഞ്ചായത്തിൽ 
അജന്ത തോടിന്റെ പാർശ്വസംരക്ഷണം - 
രൂപ 8,00,000 


20 ,000 


18 60/ 2009 - 10 - മുളംതുരുത്തി പഞ്ചായത്തിൽ 

റെയിൽവേ ഗേറ്റിനു സമീപം പഞ്ചായത്ത് 
കുളവും പാലത്തിങ്കൽ കുരിശ് തോടും 
ആഴം കൂട്ടി പാർശ്വസംരക്ഷണം നടത്തുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ -രൂപ 5,25,000 


13, 150 


20 ,000 


7 49 / 2009 - 10 - കുടുമ്പനാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 

പദ്ധതിയിൽ സക്ഷൻപിറ്റ്, പമ്പിംഗ് ചാനൽ 
എന്നിവയുടെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ- 
രൂപ 8,00 , 000 
- 50 / 2009 - 10 - മൂവാറ്റുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
വാർഡ് നമ്പർ 15 - ൽ പേട്ട ഭാഗത്ത് 
തുപ്പുകടവ് തോടിന്റെ അത്യാവശ്യ പാർശ്വ 
സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ രൂപ 7 ,00 ,000 


19 61/ 2009 - 10 - മുളംതുരുത്തി പഞ്ചായത്തിൽ 
തലപ്പന പാടശേഖരത്തിൽ പുളിക്കമാലി 

തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണവും ട്രാക്ടർ 
പാസ്സേജിന്റെ നിർമ്മാണവും - രൂപ 6, 00,000 

- 15,000 
20 62/ 2009 - 10 - ഉദയംപേരൂർ പഞ്ചായത്ത് 

വാർഡ് നമ്പർ 11 - ൽ പള്ളിത്തോടിന്റെ 
പാർശ്വസംരക്ഷണം- രൂപ 15,00 ,000 

37 , 500 


17,500 


9 51/ 2009 - 10 - കൂത്താട്ടുകുളം പാടശേഖരത്തിൽ 
( ശ്രീധരീയം ആശുപ്രതിക്ക് സമീപം ) ചെറ്റയിൽ 

കോസ് ബാറിന് മേൽഭാഗത്ത്ഉഴവൂർ തോടിന്റെ 
പാർശ്വസംരക്ഷണം- രൂപ 8,00,000 

20,000 


21 63 / 2009 - 10 - ഉദയംപേരൂർ പഞ്ചായത്ത് 

വാർഡ് നമ്പർ 19 - ൽ തേരയ്ക്കൽ തോടിന്റെ 
പാർശ്വസംരക്ഷണ ജോലികൾ - രൂപ 9,00,000 22, 500 


22 64/ 2009- 10 - ചോറ്റാനിക്കര പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 

നമ്പർ 13- ൽ വിജയരാഘവൻ കുളത്തിന്റെ 
പാർശ്വസംരക്ഷണം രൂപ 5,50 ,000 

13 ,750 


11 


10 52/ 2009 - 10 - കൂത്താട്ടുകുളം പഞ്ചായത്തിൽ 

തെക്കേകുത്തുതാഴം റാമ്പിന് സമീപം 
കൂത്താട്ടുകുളം പാടശേഖരത്തിൽ ഉഴവൂർ 

തോടിന്റെ പാർശ്വസംരക്ഷണം -രൂപ 7,00, 000 17,500 
53 /2009 - 10 -- പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 
നമ്പർ 4- ൽ മാറേക്കാട്ടു കവലയ്ക്കു സമീപം 
പാമ്പാക്കുട റീ ലിഫ്റ്റ് കനാലും എം . ഐ . 
വി . പി. കനാലും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 

കനാലിന്റെ നിർമ്മാണം - രൂപ് 13 ,00 ,000 32,500 
12 54 / 2009 - 10 - - പിറവം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 

നമ്പർ 14 - ൽ കളമ്പൂർമാക്കനാമറ്റം കുളത്തിന്റെ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ -രൂപ 3,90,000 

9 ,750 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 11- നും 
രൂപ 2, 000 + വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 2 - ന് രൂപ 1,800 + വാറ്റ്, 
കമ നമ്പർ 3 - ന് രൂപ 900 + വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 4 - ന് രൂപ 
1,600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5 - നും , 20 - നും രൂപ 2, 300 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 8 - നും , 10 - നും രൂപ 1,400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 12 - ന് 
രൂപ 800 + വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 14 - ന് രൂപ 1,000 + വാറ്റ്, 

കമനമ്പർ 18 - നും 22- നും രൂപ 1,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 19 - ന് 
രൂപ 1,200 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 1,500 + വാറ്റ്. 
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[PART III 


- (1) 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 6 വരെ 5 -11 - 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 
ഒരു മണി, ക്രമനമ്പർ 7 മുതൽ 12 വരെ 9 - 11- 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 

2 14 ഇഇ- 2 / 2009 - 10 - എം . വി . ഐ . പി . 
ഒരു മണി, ക്രമനമ്പർ 13 മുതൽ 17 വരെ 12 - 11 - 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 

ഇടതുകര പ്രധാന കനാൽ പെരിയാമ്പറ 
ഒരു മണി, കമനമ്പർ 18 മുതൽ 22 വരെ 16 - 11 - 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 

നീർപ്പാലത്തിന്റെഗണേറ്റിംങ്ങ് വേലകൾ - 
ഒരു മണി. 

രൂപ 12 ,00 ,000 

30,000 
- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 3 15/ഇഇ-2/2009- 10 ടി ഇടതുകര പ്രധാന 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 6 വരെ 6 - 11- 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 

കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 13, 400 മീറ്റർ 
12 മണി, കമനമ്പർ 7 മുതൽ 12 വരെ 10 - 11- 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 

ഭാഗത്ത് വരുന്ന കനാൽ ബണ്ടിന്റെ 
12 മണി, കമനമ്പർ 13 മുതൽ 17 വരെ 13 - 11 - 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 

അത്യാവശ്യ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്ന 
12 മണി, ക്രമനമ്പർ 18 മുതൽ 22 വരെ 17 - 11- 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 

വേലകൾ - രൂപ 9,70,000 

24,250 
12 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് രൂപ 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 

2 ,200 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 1, 800 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 
- ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി 3- ന് രൂപ 1500 + വാറ്റ് 
മുതൽ നാല് മാസം വരെയാകുന്നു . കേരള പൊതുമരാമത്തു 

- ദർഘാസ് വിൽപ്പനയുടെ തീയതിയും സമയവും 
വകുപ്പിലേയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധക 

29 - 10 - 2009 മുതൽ 30 - 10 - 2009 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 
മായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ദർഘാസ് രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ ഈ ഓഫീസിൽ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 

ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 3 - 11 - 2009 

വൈകുന്നേരം 3 മണി. 
Office of the Executive Engineer, 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നദിവസവും സമയവും 3- 11- 2009 
M .I. Division , Ernakulam , 

( Sd .) 

വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി. 
Kakkanadu, Kochi- 30 . Executive Engineer. 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - " സി യും അതിനു മുകളിലും. 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
നമ്പർ ഡി1 - 75 / 2004. 

2009 ഒക്ടോബർ 12. 

ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റ് വിവ ര ങ്ങളും താഴെ ഒപ്പ് 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി എക് സി ക ട്ടീവ് വച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ദർഘാസ് 
എഞ്ചിനീയർ, എം . വി . ഐ . പി . ഡിവി ഷൻ നമ്പർ- 2, | പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായി അടച്ച് രേഖാമൂലം 
കൂത്താട്ടു കുളം, ഇടുക്കി ജില്ല യിൽ വരുന്ന താഴെ 

ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
പ റ യുന്ന പവ്യ ത്തികൾക്ക് വേണ്ടി കേരള ജല വിഭവ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകളിലെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അംഗീകൃത 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങ ൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ കരാറുകാർക്കുമാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യോന്യം കൈമാ 
പവർ ത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് മുദ്രവച്ച 

റു വാൻ പാടില്ലാത്ത തുമാകു ന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
ക വ റു ക ളിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ 

രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിരക്ക് രണ്ട്ദശാംശ സംഖ്യയിലേക്ക് നിജപ്പെ 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും ( കൊറിയർ 

ടുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ പ്രവർത്തികൾക്ക്ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിശ്ചിത 
തീയതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാ 

മ്പോൾ 50 രൂപയുടെമുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ കരാർ 
ര പ്പെടു ത്തു ന്ന ഉദ്യോ ഗ സ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള 

കൂടി വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാകു ന്നു . എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 
തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാർ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് മാറത്തക്കവിധം പണയപ്പെടുത്തി അധികാരപ്പെടു 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 

ത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം 
ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അ വ സാ ന ദി വ സമോ തുറക്കുന്ന 

ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
ദിവസമോ അവധിയാകുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 

വാങ്ങിയതോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയ 
ദിവസംതാഴെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ 
വിൽക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. 

പ്പെടുത്തിയതോ ആയ മതിയായ തുകയ്ക്കുള്ളനിരതദ്രവ്യം 

കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

രൂപ് 

കേരള ജല വി ഭ വ / പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പു ക ളിൽ 
ഏകദേശ അടങ്കൽ തുകയും 

ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള മറ്റെല്ലാ 
(2 ) 

വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


( 1) 


(3) 


1 13 / ഇൻ 2/ 2009- 10 - - എം . വി. ഐ . പി . ഇടതുകര 

പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 4800 മീറ്റർ, 
14900 മീറ്റർ, 15100 മീറ്റർ ഭാഗത്തെ ഫില്ല് 
ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നീരൊഴുക്ക് തടയുന്നതിനുള്ള 
അണ്ടർ ടണലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
രൂപ് 14, 30 ,000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
എം . വി . ഐ . പി . 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2, 
കൂത്താട്ടുകുളം. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


35, 750 


27th OCT. 2009] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


459 


TENDER NOTICE 


- ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി 
മുതൽ നാല് (4) മാസം വരെയാകുന്നു . കേരള പൊതുമരാമത്തു 
വകുപ്പിലേയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ ദർഘാ സിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


No. DB - 2/2009 - 10 . 

3rd October 2009. 
The Assistant Executive Engineer, Minor Irrigation 
Sub -Division , Mulanthuruthy for and on behalf of the 
Governor of Kerala invites competitive sealed tenders 
from registered eligible contractors for the following works 
up to 3 p . m . on or before the date specified . Tender will 
be opened at 3 .30 p . m . on the same day in the presence 
of the contractors present by the Assistant Executive 
Engineer or the Officer authorized by her. 


Office of the Assistant Executive Engineer, 
M .I. Sub -Division , 

(Sd .) 
Mulanthuruthy. 

Assistant Executive Engineer. 


Sl. 


EMD 


Tender No. and Name of 

work with PAC 


No. 


- 


Rs. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


1 3/ 2009 - 10 - Deepening of Manakkathazham 

Bhagavathy Moozhuthodu in Amballoor 
Panchayath - Rs. 1 , 65, 000 

| 4 .150 
2 4 /2009- 10 - Construction of Transformer 

yard at Mamalassery L .I. Scheme in 
Ramamangalam Panchayath — Rs. 1,00 ,000 2,500 


Cost of tender form - Rs. 400 + VAT @ 12.5 %. 

Last date and time of receipt of tender - 17-11-2009 
upto 3 p . m . 

Period of completion — 4 months. 

The firm period of the tender will be four months 
from the date of opening of the tenders . All other 
conditions are same as those current in Kerala PWD / 
Water Resources Department and further all other details 
and information of tenders can be obtained from the 
office of the undersigned in working days. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മുള ന്തു രുത്തി ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യത 
യുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന 
ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 

കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 3. 30 
മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


നമ്പർ ഡി . ബി.67/ 92. 

2009 ഒക്ടോബർ 6. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, മൂവാറ്റുപുഴ ജലസേചന പദ്ധതി, സബ് ഡിവിഷൻ 
നമ്പർ-9, രാമമംഗലം താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് കേരള 
പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ വകുപ്പുകളിലെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത്മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള 
തീയ തി യിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ രജി ട്രേഡ് 
തപാലിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും ( കൊറിയർ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല) അന്നേ ദിവസം 3. 30 - ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . തപാലിൽ വരുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാർ മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സമ യം വരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 
3.30 ന് തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ 
- (3) 


- ( 1) 


- 


രൂപ് 


2 


3 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 
1 3 / 2009 - 10 - ആമ്പല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 
- മനയ്ക്കത്താഴം ഭഗവതി മൂഴ്ചതോടിന്റെ 
ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ - രൂപ 1,65,000 

4 , 150 
2 4 / 2009 - 10 - രാമ മം ഗലം പഞ്ചായത്ത് 

മാമലശ്ശേരി എൽ. ഐ . സ്കീമിൽ 
ട്രാൻസ്ഫോർമർ യാർഡ് നിർമ്മാണം - 
രൂപ 1,00, 000 

2 ,500 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൂപ 400 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 11- 2009, 3 മണി. 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 


1/ എ . ഇ . ഇ ./ 2009 - 10 - എം . വി . ഐ . പി . 
ഊരമന മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 
ചെ . 0 മീ . മുതൽ 2500 മീ . വരെയുള്ള 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 67,000 

1,700 
2 / എ . ഇ . ഇ . 2009 - 10 ടി ഊരമന മൈനർ 
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെ . 2500 മീ . മുതൽ 
5000 മീ . വരെയുള്ള ടി - - രൂപ 89,000 

2 ,250 
3 / എ . ഇ . ഇ . |2009- 10 ടി ഊരമന മൈനർ 
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെ . 5000 മീ . മുതൽ 
7910 മീ. വരെയുള്ള ടി - - രൂപ 80,000 

2 ,000 
4 / എ . ഇ . ഇ ./ 2009- 10 ടി രാമമംഗലം മൈനർ 
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെ . 0 മീ . മുതൽ 
1500 മീ . വരെയുള്ള ടി - - രൂപ 30, 500 
5/ എ . ഇ . ഇ ./ 2009 - 10 ടി രാമമംഗലം ബ്രാഞ്ച് 
കനാൽ ചെ . 4100 മീ . മുതൽ 6000 മീ . 
വരെയുള്ള ടി - രൂപ 72,000 

1, 800 


800 


460 
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6 / എ . ഇ . ഇ ./ 2009- 10 - എം . വി. ഐ . പി . രാമമംഗലം 
ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെ . 6000 മീ . മുതൽ 8000 മീ . 
വരെയുള്ള വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പ്പ ണികൾ 
രൂപ് 1,04, 000 


2 ,600 


7 


2 ,550 


7 / എ . ഇ . ഇ . 2009 - 10 ടി കക്കാട് മൈനർ 
ഡിസ്ട്രിബട്ടറിയുടെ ചെ . 0 മീ . മുതൽ 
7300 മീ . വരെയുള്ള ടി - രൂപ 1,01,000 
8/ എ . ഇ . ഇ . / 2009 - 10 ടി രാമമംഗലം ബ്രാഞ്ച് 
കനാൽ ചെ . 5000 മീറ്ററിൽ നിലവിലുള്ള 
സ്പൗട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന 
തിനുള്ള വേലകൾ - രൂപ 2,04,000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി. ബി. 3/ 2007 - 08. 2009 സെപ്റ്റംബർ 30. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, മൂവാറ്റുപുഴ വാലി ജലസേചന പദ്ധതി, സബ് 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 7, മൂവാറ്റുപുഴ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
കൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത് ജലവിഭവ വകുപ്പുകളിലെ 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത്മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 6 - 11 - 2009 
വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ മാത്രം 
സ്വീകരിക്കുന്നതും ( കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ) അന്നേ 
ദിവസം 3.30 - ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള 
കരാ റു കാ രുടെയോ അ വരുടെ പതി നി ധി ക ളു ടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . തപാലിൽ വരുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാർ മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയം വരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 
3.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


5 ,100 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 4 - ന് രൂപ 
300 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 400 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 11 - 2009, 4 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
10 - 11 - 2009 , 3 മണി. 

കരാറു കാരുടെ വിഭാഗം - “ ഡി ” ക്ളാസും അതിനു 
മുകളിലും. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - ക്രമ നമ്പർ 8 - ന് 
6 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 1 വർഷം. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മേൽ 
കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിയിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
രാക്കം പണമായോ മണി യോർ ഡർ ആയോ അടച്ച് 
രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ കരാറുകാർക്ക് 
മാത്രം ലഭിക്കു ന്നതും അവ അന്യോന്യം കൈമാറു വാൻ 
പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേ 
ദിവസം അ വ ധി യാ യാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം 
1 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ 
ജോലികൾക്ക് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 50 രൂപ മുദ്രപ്പത 
ത്തിൽ ഒരു പാരംഭ കരാർ കൂടി വയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
അതിനുള്ള സാമ്പിൾ ഫോറം ആഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ 
പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടു ള്ളതാ കു ന്നു . നിര ത ദ വ്യം അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത 
തുകയ്ക്ക് ഉള്ളതും (ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും പ്രത്യേകം) 
അദ്ദേഹത്തിന് ഏതുസമയത്തും മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെ 
ടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം 
ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്ത 
തുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നി ധി യി ലേക്ക് ബിൽ തുകയുടെ 
ഒരു ശതമാനം ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതും ആയവ 
അധികാരികൾക്ക് കൈമാറുന്ന തു മാ ണ് . 19 - 8 - 1997 - ലെ 
ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ 84 / 97 /PW & T - യും അനുബന്ധ 
ഉത്തരവുകളും പ്രകാരം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പെർഫോർമൻസ്, 
ഗ്യാരണ്ടി തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളും കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
ജലവിഭവ വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
പുതുക്കിയ മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 
9/ എ . ഇ . ഇ .17 / എം . വി . ഐ . പി./2009 - 10 
എം . വി . ഐ . പി .-കുരുക്കുന്നപുരം മേജർ, 
കുരുക്കുന്നപുരം മൈനർ, പെരുമ്പല്ലൂർ 

മൈനർ, മൂവാറ്റുപുഴ മൈനർ തുടങ്ങിയ 
കനാലുകളുടെ 2009 - 10 വർഷത്തെ ജലസേച 
ന ത്തി നു വേ ണ്ടി യു ള്ള വാ ർ ഷി ക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 2,03 , 000 

5 , 100 
- 10 / എ . ഇ . ഇ ./ 7 / എം . വി . ഐ . പി . 2009 - 10 

ടി കായനാട് എം . ഡി . ( ചെ . 0 മീ . മുതൽ 
2590 മീ .), പെരിങ്ങഴ എം . ഡി . ( ചെ . 0 മീ . 
മുതൽ 2020 മീ.) തുടങ്ങിയ കനാലുകളുടെ 
ടി - രൂപ 80, 000 

2 ,000 


11/ എ . ഇ . ഇ . / 7 / എം . വി . ഐ . പി . / 2009 - 10 
ടി മാറാടി മേജർ ( ചെ . 0 മീ . മുതൽ 5600 മീ .), 
മാറാടി മൈനർ ( ചെ . 0 മീ . മുതൽ 1690 മീ.), 
മണിയൻ കല്ല് മൈനർ ( ചെ . 0 മീ . മുതൽ 
1310 മീ.) തുടങ്ങിയ കനാലുകളുടെ 2009 - 10 
വർഷത്തെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
രൂപ 2 ,10, 000 
12 / എ . ഇ . ഇ ./ 7 / എം . വി . ഐ . പി ./ 2009 - 10 
ടി ആർ. ബി. എം . സി . ചെ . 14800 മീ . മുതൽ 
22500 മീ . വരെയുള്ള കനാലുകളുടെ2009 - 10 
വർഷത്തെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
രൂപ് 2 ,25,000 


5 , 300 


5, 700 


7 ,500 


13/ എ . ഇ . ഇ ./ 7 / എം . വി . ഐ . പി ./ 2009 - 10 
ടി ആർ. ബി. എം . സി . ചെ . 21465 മീ .മുതൽ 
22014 മീ . വരെയുള്ള നീർപാലത്തിന്റെ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
രൂപ 3,00,000 
14/ എ . ഇ . ഇ ./ 7/ എം . വി . ഐ . പി ./ 2009 - 10 
ടി മാറാടി മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 
ചെ . 2500 മീറ്ററിലെ നീർപാലത്തിന്റെ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
രൂപ 2 , 00 ,000 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
എം . വി . ഐ . പി . സബ് 

( ഒപ്പ്) 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ 9, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 
രാമമംഗലം. 


5 ,000 
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PRE- QUALIFICATION 

TENDER NOTICE 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമ നമ്പർ 1, 3, 4 
ഇവയ്ക്ക് രൂപ 500 + വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 2 - നും 6 - നും രൂപ 
400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5- ന് രൂപ 600 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും -- 3 - 11- 2009 , 4 മണി വരെ. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 4 
വരെ 12 മാസം, ക്രമനമ്പർ 5- നും 6- നും 6 മാസം. 


No. 2 / SEICC/2009 -10 . 

| 6th October 2009. 
The Superintending Engineer, Irrigation Central Circle , 
Thrissur for and on behalf of the Governor of Kerala 
invites bids for Pre - qualification and competitive tender for 
award of work in separate sealed covers for the following 
work from Registered ‘ A ’ Class contractors/firms of Kerala 
Irrigation Department/ K . P. W . D ., who are financially 
stable . Intending contractors/ firms should have previous 
experience of completing atleast one single work for an 
amount of 50 % estimate value of the work intended to be 
executed. 


കരാറു കാരുടെ വിഭാഗം - “ ഡി ” ക്ളാസും അതിനു 
മുകളിലും. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണ ങ്ങളും മറ്റ് വിവ ര ങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
മേൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിയിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
വില രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് 
രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ അന്നേ ദിവസം അവധിയാ യാൽ അടുത്ത 
പ്രവർത്തി ദിവസം ഉച്ച യ് ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ൾ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ 
മേൽപ്പറഞ്ഞ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും 
അവ അന്യോന്യം കൈമാറുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . ഈ 
ജോലികൾക്ക് ദർഘാ സ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 50 രൂപ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ കരാർ കൂടി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
അതിനുള്ള സാമ്പിൾ ഫോറം ആഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ 
പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടു ള്ളതാ കു ന്നു . നിര തദവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചീനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത 
തുക യ് ക്ക് ഉള്ളതും അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് ഏതു സ മ യത്തും 
മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസി 
ക്കുന്നതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 
ബിൽ തുകയുടെ 1 % അംശാദായമായി ബില്ലിൽ നിന്നും പിടി 
ക്കുന്നതും നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതുമാണ്. നിയമാനുസൃത 
മായ സെയിൽടാക്സ്ഓരോ ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതും 
ആയവ സെയിൽ ടാക്സ് ( വാറ്റ്) അധികാരികൾക്ക് കൈമാറുന്ന 
തു മാ ണ് . ഗവൺമെന്റ് ഉത്ത രാവ് 84 / 97 |PW & T തീയതി 
19 -8- 1997 -ം ഗവൺമെന്റ്ഉത്തരവ് നമ്പർ 13898 / 84/ 97/PWD തീയതി 
21- 2- 1998- 9 പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർഫോർമൻസ്, ഗ്യാരണ്ടി 
തുട ങ്ങി യ വ്യവ സ്ഥ കളും കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് 
ജലവിഭവ വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
പുതുക്കിയ മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


Tender No. and Name of work — PQ - 2/SEICC /2009 - 10 - RMF 

Construction of a Check Dam cum Tractor way 
across Kaliyar river at Ayyankovil kadavu 

connecting Ayavana and Pothanikad Panchayath . 
| Estimate P. A . C . - Rs. 1,23 ,00,000 . 
| E . M. D . --Rs. 50 ,000 . 

Date and time of sale of tender form — 9 - 11- 2009 , 
11 a . m . to 12 -11- 2009 , 4 p . m . 

Last date and time of receipt of tender by registered 
| post only - 20 -11 - 2009 , 1 p . m . 

Date and time of opening of P . Q . bids 
20 -11-2009 , 3 p. m . 

Time of completion — 12 months. 


Minimum amount of completion Certificate , obtained 
from the agreement executing authority , for a single work 
- executed within the last 5 years - Rs. 61 . 50 lakhs. 


Principal work items: 


275 m 
1440 Hp Hr 


- 


- 1. Putting up ring bund 

2m height 
| 2. Bailing out water 
3. Earth work excavation 

in all classes of soil 
4 . Blasting in hard rock 
5 . Reinforcement 


1925 m 


770 Im3 
15750 kg 


- 


6 . Vibrated cement concrete 

1 : 2 : 4 


2285 m 


7 . Vibrated cement concrete 

1: 11/2: 3 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
എം. വി. ഐ . പി. സബ് 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7, 

( ഒപ്പ്) 
മൂവാറ്റുപുഴ. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


36.70 m 
240 m3 


8. D .R . Masonry 


9. Supplying and fixing Vengai 

wood shutter 


| 


- 


4914 dm3 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


The Essential plants and equipments required 
for the construction 
1. Lorry / Tipper 

5 Nos . 
2 . 5 HP Pump 

5 Nos. 
3. Container 

3 Nos. 
4 . Tanker 

3 Nos. 
5 . Excavator 

2 Nos. 
6 . J. C . B . 

2 Nos. 
7 . Vibrator 

3 Nos. 
Any clarification required as regard to this 
tender can be obtained from the undersigned . 
( Phone No. 0487 -2332465 ). 


above will not be considered under any circumstances . 
The tenders received after the stipulated date and time 
due to postal delays or any other reason will not be 
considered. The Department shall not be responsible for 
postal delays. Tender through courier service/ directly will 
not be accepted . The Department reserves the right to 
deny pre - qualification to any of the applicants and to 
reject the tender submitted by any of the applicant without 
assigning any reason thereto . If the last date of receipt 
of the tender happens to be a holiday, tenders will be 
received upto the stipulated time on the next working day . 
Preliminary agreement on stamp paper worth of 
Rs . 50 duly filled up and signed and sufficient Earnest 
Money Deposit duly pledged in favour of Superintending 
Engineer, Irrigation Central Circle , Thrissur should be 
enclosed along with the Pre - qualification documents 
sealed cover for the work . Tenders received without the 
above mentioned documents shall summarily be rejected . 


CONDITIONS 


Registered “ A ” Class Contractors/Firms in Kerala 
Irrigation Department or KPWD who have experience in 
carrying out large works and who consider themselves 
capable of carrying out the work may obtain 
Pre - qualification documents and the tender documents 
from the office of the undersigned on any working day 
between 11 a.m . and 4 p.m . as detailed below on payment 
Rs. 18 ,500 + VAT in cash directly . Those who require 
further copies of the documents may pay Rs. 9 , 300 + VAT 
for each additional copy. 


The Pre - qualification documents alone will be opened 
on the Pre - qualification bid opening date . After 
evaluation in the office of the undersigned , the same will 
be submitted to the Chief Engineer for approval and final 
selection by the Pre- qualification Committee of Chief 
Engineer s . Only those tenders for works, submitted by 
contractors/ firms who are pre - qualified by the Chief 
Engineer s Committee shall be opened and scrutinized 
later on . Tenders of works of contractors/ firms who have 
not been pre - qualified will be summarily rejected without 
opening and the unopened tenders will be returned to 
the tenderers on proper receipt. 


Prospective contractors /firms should have completed 
at least one work of 50 % estimate value of the work now 
tendered , within the last five years . A certificate to this 
effect from the agreement executing authority of the 
completed work shall invariably be submitted along with 
the application for P. Q . documents and tender documents, 
failing which P. Q . documents will not be issued to him . 
The Certificate should contain the details such as Name 
of work , agreement No., date of starting the work , date of 
completion , time of completion as per original agreement, 
estimate /revised estimate amount of the work . The 
contractors/firms should attach an affidavit along with the 
P. Q . documents stating whether or not any works carried 
out by him or them were terminated due to his/ their fault. 

The P. Q . documents and tender documents will not 
be issued after 1 p . m . on last issue date under any 
circumstances . The duly filled up pre - qualification 
documents 3 Nos. (one No. original and two duplicate ) 
along with EMD and preliminary agreement in one sealed 
cover and tender for work in another sealed cover , 
writing clearly over the cover specifying whether it 
contains P . Q . documents/tender documents with name of 
bidder and name of work and then enclosing these two 
covers in a single cover duly superscribing the name of 
work and the name of contractor and send the same by 
registered post/speed post (courier will not be accepted ) 
so as to reach the office of the undersigned before 1 p.m . 
on the last date fixed for receipt. The P. Q . documents 
and tender documents received after the time notified 


The date and time of opening of tenders of work of 
contractors /firms who are pre - qualified will be intimated to 
the concerned well- in advance. Besides security deposit , 
10 % Bank Guarantee should be submitted by the selected 
bidder at the time of executing agreement. One per cent 
of the value of work done shall be recovered and released 
to the Kerala Construction Workers Welfare Fund from 
each bill at the time of payment. The Kerala Value Added 
Tax Act, 2003 and the Kerala Value Added Tax Rules, 2005 
shall be applicable to these works contracts . All 
the conditions contained in G . O . ( P ) No . 84 / 97 
dated 19 - 8 - 1997 , G . O . ( P ) No. 13 / 98 /PWD dated 
21 - 2 - 1998 and G . O . (Ms) No. 43 /99 / IRD dated 9 -6 - 1999 
and other rules prevailing with regard to tender for 
works in Irrigation Department and PWD will be 
applicable for this tender also . 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ജല സേചന മദ്ധ്യമേഖ ല , ത്യശ്ശൂർ താഴെ വിവ രിക്കുന്ന 
പ്രവർത്തിയ്ക്കു വേണ്ടിമുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ത്തിനും 
പ്രവർത്തിക്കുമുള്ളമത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിൽ 
പരിചയ സമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും കേരള 
ജലസേചന വകുപ്പിലേയോ/ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലേയോ 
- “ എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരും താഴെ വിവരിക്കുന്ന 
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മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിന്റെ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും മേൽദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
ഈ ദർ ഘാ സു മാ യി ബന്ധ പ്പെട്ട എല്ലാ വിധ 
വിശദീകരണങ്ങൾക്കും താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി 
ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ( ഫോൺ 0487- 2332465) 


(പവർത്തിയുടെ അടങ്കൽ തുകയുടെ അൻപതു ശതമാ ന 
മെങ്കിലും അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ളഒറ്റ പ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞ 
അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ തൃപ്തികരമായി ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ള 
വ രു മായ കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നി വ രിൽ നിന്നും 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും - പി . കൃ 
2 / എസ്. ഇ . ഐ . സി . സി . / 2009 - 10 - ആർ. എം . എഫ്. 
അ യ വ ന പോത്താ നി ക്കാട് പഞ്ചായത്തു കളെ തമ്മിൽ 
ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയ്യൻ കോവിൽ കടവിൽ കാളിയാർ 
നദി ക്കു കു റു കെ ചെക്ക് ഡാം കം ടാക് റ്റർ വേയുടെ 
നിർമ്മാണം. 


നിബന്ധനകൾ 


അടങ്കൽത്തുക - രൂപ 1,23,00,000 . 


നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50,000 . 

ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന - 9 - 11 - 2009 രാവിലെ 11 മണി 
മുതൽ 12 - 11- 2009 വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ. 

ഫോറങ്ങൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട തീയതിയും 
സമയവും -- 20 - 11- 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 


കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലേയോ/ പൊതുമരാമത്തു 
വകു പ്പി ലയോ " എ ക്ലാസ്സ് രജി സ് ട്രേ ഷ ന ള്ള വരും 
പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിൽ പരിചയസമ്പന്നരും 
സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുൻ 
യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 
വൈകു ന്നേരം 4 മണി വരെ ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ 
വിലയായ 18 ,500 രൂപ + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി പണമായടച്ച് 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ കോപ്പികൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 
കോപ്പി ഒന്നിന്, 9 , 300 രൂപ + മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി 
പണമായടച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
( പി. ക്യു . ബിഡ്. മാത്രം) 20 -11-2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി. 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 12 മാസം. 


തൽപ്പരരായ കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ 
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ അൻപതു ശത മാ ന ത്തിൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളഒറ്റ പ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തി 
നു ള്ളിൽ തൃപ്തി ക ര മായി ചെയ്തു തീർത്തിട്ടു ള്ള വരും 
ആയിരിക്കണം. മേൽവിവരിച്ച പ്രകാരം ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ള 
പ്രവർത്തിയുടെഎഗ്രിമെന്റ് അധികാരി നൽകുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ വീഴ്ച 
വരുത്തുന്നവർക്ക് മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തി 
ക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ നൽകുന്നതല്ല. സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ 
ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ താഴെ വിവരിക്കുന്ന 
കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 


താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പണികൾ ഒന്നുംതന്നെതന്റെ 
കുറ്റംമൂലം റദ്ദാ ക്ക പ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസ്താ വിച്ചിട്ടുള്ള 
സത്യവാങ്മൂലം അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


അപേക്ഷകർ സമർപ്പിക്കേണ്ട ലഭിച്ച കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫി 
ക്കറ്റിൽ (എഗ്രിമെന്റ് അധികാരിയിൽനിന്നും) കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് 
വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒറ്റ പ്രവർത്തിയായി തീർത്ത പ്രവർത്തി 
യുടെ കുറഞ്ഞ തുക - രൂപ 61.50 ലക്ഷം. 

പ്രവർത്തിയുടെ ഏകദേശ വിവരണം 
1. 2 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ റിംഗ് ബണ്ട് 
നിർമ്മിക്കുക 

- 275 മീറ്റർ 
2. വെള്ളം വറ്റിക്കൽ 

1440 HP Hour 
3. എല്ലാവിധ മണ്ണുകുഴിക്കൽ - 1925 ഘന മീറ്റർ 
4. പാറ പൊട്ടിക്കൽ 

- 770 ഘന മീറ്റർ 
കമ്പി 

15750 കി. ഗ്രാം 
വൈബ്രേറ്റഡ് സിമന്റ് 
കോൺക്രീറ്റ് 1: 2 : 4 

2285 ഘന മീറ്റർ 
7. വൈബ്രേറ്റഡ് സിമന്റ് 
കോൺക്രീറ്റ് 1 : 12: 3 

- 36. 70 ഘന മീറ്റർ 
8. കരിങ്കല്ലുപണി 

240 ഘന മീറ്റർ 
9. വേങ്ങ മരത്തിന്റെ ഷട്ടർ 
വിതരണവും ഉറപ്പിക്കലും 4914 ഡെസി ഘന 

മീറ്റർ 
പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന ഉപകരണങ്ങളും യന്ത 

സാമഗ്രികളും 
1. ലോറി/ ടിപ്പർ 

5 എണ്ണം 
2. 5 എച്ച്. പി. മോട്ടോർ 

5 എണ്ണം 
3. കണ്ടെയിനർ 

3 എണ്ണം 
4. ടാങ്കർ 

3 എണ്ണം 
5. എസ്കവേറ്റർ 

2 എണ്ണം 
6. ജെ . സി. ബി . 

2 എണ്ണം 
7. വൈബ്രേറ്റർ 

3 എണ്ണം 


-- യാതൊരു കാരണവശാലും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ 
ത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ ഫാറം വിൽപന 
യുടെ അവസാനദിവസം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നാലുമണിക്ക് ശേഷം 
ലഭിക്കുന്നതല്ല . 


|| 


- പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികൾ അടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ 
ദർഘാസ് ഫാറങ്ങളും (മൂന്നു കോപ്പി - ഒരു അസ്സലും രണ്ടു 
പകർപ്പുകളും) സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറത്തക്ക 
വിധത്തിലുള്ള നിരതദ്രവ്യവും അൻപത് രൂപയിൽ കുറയാത്ത 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുംകൂടി ഒറ്റകവറിൽ 
മുദ്ര വച്ച് കവറിനു പുറത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും മുൻ 
യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസ് എന്ന്ആലേഖനം ചെയ്തതും 
പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു കവറിൽ മൂദ വച്ച് 
കവറിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും പ്രവർത്തിക്കുള്ള 
ദർഘാസ് എന്ന ആലേഖനം ചെയ്ത്രണ്ടു കവറുംകൂടി ഒറ്റ 
കവറിൽ ആക്കിമുദ്ര വച്ച് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും മറ്റും 
ആലേഖനം ചെയ്ത്താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽ അതിനായി നിശ്ചിയിച്ചിട്ടുള്ള അവസാന 
തീയ തിക്കും സമ യ ത്തിനും മുൻപായി കിട്ട ത്തക്ക വിധം 


||| 


||| 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


Tenders will be issued and received as listed below . 
Tenders will be received by Post/ Speed Post only . 
Tenders submitted directly or by Courier Service will be 
rejected . 

Tenders will be opened by the Superintending 
Engineer or the Officer authorized by him in the presence 
of the tenderers or their authorized agents present at that 
time. If the date of tender be declared as holiday, tender 
will be received and opened on the next working day. The 
firm period of the tenders will be 4 months from the date 
of receipt of the tender. 


- SI. 

No. 


Tender No . and Name of Work 

with Estimate amount 


EMD 
Rs. 


രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് തപാലിൽ അയയക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
( കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ). താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതും 
രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാലിൽ അല്ലാതെയും ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ത പാ ലിൽ ഉണ്ടാ കാ വുന്ന കാല താ മ സ ത്തിന് ഈ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം പൊതു അവധി ആയാൽ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

- മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം വൈകിട്ട് 
മൂന്നുമണിക്ക് തുറക്കുന്നതും ജലസേചന വകുപ്പ് ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാര 
ത്തിനുമായി അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ 
കമ്മിറ്റി മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണ യിച്ച് അംഗീ ക രി ക്കുന്ന 
കരാറുകാരുടേയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദർഘാസുകൾ മാത്രം 
പിന്നീട് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുള്ള 
ദർ ഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ അറിയിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. 

ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർമാരുടെ കമ്മിറ്റി മുൻ യോഗ്യത 
നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കാത്ത കരാറുകാരുടേയും സ്ഥാപനങ്ങ 
ളുടേയും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതും ആയവ അപേക്ഷകൻ രേഖാമൂലം ആവശ്യ 
പ്പെട്ടാൽ നിശ്ചിത രശീതിൻപടി തിരികെ കൊടുക്കുന്നതുമാണ്. 
സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിനു പുറമെ പത്തുശതമാനം ബാങ്ക് 
ഗ്യാരണ്ടി കൂടി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നൽകേണ്ടതാണ്. 

കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബിൽ 
തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം അംശദായമായി ബില്ലിൽ നിന്നും 
പിടിക്കുന്നതും നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതുമാണ്. 

2003 - ലെ കേരള മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ( VAT) ആക്റ്റ് , 
2005- ലെ കേരള മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ( VAT ) റൂൾസ് എന്നിവ 
ഈ കരാർ പ്രവർത്തികൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. 

- 19 - 8 - 1997 - ലെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി . ഒ. ( പി ) 
84/ 97 പി . ഡബ്ലിയു . ആന്റ് ടി .- യിൽ പറയുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥ 
കളും 9 - 6 - 1999 - ലെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി . ഒ . 
( എം . എസ്) 43 / 99/ ഐ . ആർ. ഡി .- യിൽ പറയുന്ന എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചനവകുപ്പിലെ 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടു 
വിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വ്യ വ സ്ഥ കളും ഈ ദർഘാ സിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


50,000 


50,000 


- 1 04 / SEICC/ 2009 - 10 - TRP - ASE 

Reformation of damaged seawall for a 
length of 400m (from Ch : 199 m South 
of CP 3756 ) between CP 3755 and 
CP 3759 in Engandiyoor Panchayath — 

Rs. 78, 61, 000 
- 05 / S EICC/ 2 009 - 10 - T RP - ASE 

Reformation of damaged seawall for a 
length of 217 m between CP 3728 and 
CP 3729 in Kadappuram Panchayath — 

Rs. 47 ,29 ,000 
- 06 / S EICC/ 2 009 - 10 - T RP - ASE 

Reformation of damaged seawall for a 
length of 300 m at Ch: 0 to 223 m South 
of CP 3729 and Ch : 0 to 130 m South 
of CP 3730 in Kadappuram Panchayath - 
Part II — Reformation between Ch : 77m to 

197 m South of CP 3727 - Rs. 26, 50,000 
4 07 / S EICC/ 2009 - 10 - T RP - ASE 

Reformation of damaged seawall for a 
| length of 190 m between CP 3959 and 

3960 in Kodungallur Taluk 
- Rs. 51 , 00 ,000 


50,000 


50,000 


Cost of tender form — Rs. 11 ,800 + VAT for Sl. No. 1, 
Rs. 7,100 + VAT for Sl . No. 2, Rs. 4,000 + VAT for Sl. No. 3, 
Rs. 7, 700 + VAT for Sl. No. 4. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Irrigation Central Circle, 
Thrissur. 


(Sd.). 


Superintending Engineer. 


TENDER EXTENSION NOTICE 
No. 05/ SEICC/2009 -10 . 

- 6th October 2009. 
The Superintending Engineer, Irrigation Central 
Circle , Thrissur for and on behalf of the Governor of 
Kerala invites competitive tenders in sealed covers 
superscribing the name of works for the works listed 
below from eligible contractors registered in Kerala 
P . W . D ./ Irrigation Department. 


Date and time of issue of tender forms — From 
20 -10 -2009, 11 a. m . to 23 -10-2009 , 4 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30 -10 - 2009 , 2 .30 p . m . 

| Date and time of opening of tender - 30- 10 -2009, 
3 p . m . 

Class of Contractor — “ A ” class for Sl. No. 1, 
“ B ” and above for others. 


Time of completion — 6 months. 


27th OCT. 2009] 


IRRIGATION DEPARTMENT 
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(1 ) 


( 2 ) 


3 


Details of tenders can be obtained from the Office of 
the undersigned upto 29 - 10 - 2009, 4 p. m . on all working 
days. Written application quoting Registration Number 
and enclosing Registration Card should be produced for 
obtaining the tender forms. Tenders should be enclosed 
with a preliminary agreement in Stamp Paper worth Rs. 50 
and sufficient E . M . D . pledged in favour of the 
Superintending Engineer, Irrigation Central Circle , Thrissur. 
Tenders without sufficient E . M . D . and preliminary 
agreement will be summarily rejected . All rules and 
regulations of tenders prevailing in the Irrigation 
Department/PWD are applicable to this tender also . 


06/ എസ് . ഇ . ഐ . സി. സി. 2009 - 10 - -- ടി .ആർ. പി 
കടലാക്രമണ നിരോധന പണികൾ - കടപ്പുറം 
പഞ്ചായത്തിൽ സി . പി . 3729- നു തെക്ക് 
ചെയിനേജ് 0 മുതൽ 223 മീറ്റർ വരേയും 

സി. പി. 3730 - നു തെക്ക് 0 മുതൽ 130 മീറ്റർ 
വരേയും 300 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കേടുവന്ന 
കടൽ ഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം - ഭാഗം 2 
സി. പി . 3727 - നു തെക്ക് ചെയിനേജ് 77 മീറ്റർ 
മു ത ൽ 19 7 മീറ്റർ വ ര യു ള്ള ക ട ൽ 
ഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം-- രൂപ 26 ,50,000 
07 / എസ്. ഇ . ഐ . സി. സി. 2009-10 - ടി.ആർ. പി . 
കടലാക്രമണ നിരോ ധ ന പണികൾ 

കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിൽ സി . പി . 3959 - നും 
3960 - നും ഇടയിൽ 190 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 
കേടുവന്ന കടൽ ഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം - 
രൂപ 51,00,000 


50 ,000 


50 ,000 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ഇറി ഗേ ഷൻ 
മദ്ധ്യമേഖലാ വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന 
പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള യോഗ്യരായ കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറു ക ളിൽ മത്സ രാടി സ്ഥാ ന ത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതുംദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
വഴിമാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നവയും 
കൊറിയർവഴി ലഭിക്കുന്നവയുമായ ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കു 
ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 

ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ നിയമാനുസൃത ഏജന്റുമാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ 
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം വൈകുന്നേരം 2.30 മണിവരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 
3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അവ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാലുമാസം ആയിരിക്കും. 


ദർ ഘാസ് പമാ ണത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1 - ന് 
രൂപ 11,800 + മൂ . വ . നി., ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 7 ,100 + മൂ . വ . നി.. 
കമനമ്പർ 3 - ന് രൂപ 4 ,000 + മൂ . വ . നി ., കമനമ്പർ 4 - ന് 
രൂപ 7,700 + മൂ . വ . നി . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 10 - 2009, 11 മണി മുതൽ 23 - 10- 2009, 4 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 10 - 2009, 2 .30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 -10- 2009, 
- 3 മണി. 


- ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

( 2 ) 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - ക്രമനമ്പർ 1- ന് " എ ക്ലാസ്, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് " ബി യും അതിനുമുകളിലും. 
- പ്രവൃത്തിപൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 
- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 
ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
29 - 10 - 2009, 4 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങ ളിലും 
അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം വാങ്ങിക്കുവാൻ രജി 

ട്രേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തി 
നുള്ള അപേക്ഷാഫോറത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എഴുതേണ്ട 
താണ്. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഡിസ്ചാർജ്ജ്ചെയ്തിട്ടു 
ള്ളതുമായിരിക്കണം. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 50 രൂപ വിലയുള്ള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരി 
ക്കുന്നതാണ്. ( ഇന്ദിരാവികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.) 

-- കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിൽ 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


1 


04/എസ്. ഇ . ഐ . സി. സി. 2009 -10 - ടി.ആർ. പി. 
ക ടലാക മ ണ നിരോ ധ ന പ ണിക ൾ 
ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സി . പി. 3755 - നും 
3759 - നും ഇടയിൽ 400 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 

കേടുവന്ന കടൽ ഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം 
( സി. പി . 3756- നു തെക്ക് ചെയിനേജ് 199 മീറ്റർ 
മുതൽ) - രൂപ 78,61,000 


50, 000 


2 


- 05/എസ് . ഇ . ഐ . സി. സി./ 2009- 10 - ടി.ആർ. പി. 
കടലാക്രമണ നിരോധന പണികൾ - കടപ്പുറം 
പഞ്ചായത്തിൽ സി . പി . 3728 - നും 3729 - നും 
ഇടയിൽ 217 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കേടുവന്ന 
കടൽ ഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം 
രൂപ 47 ,29,000 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Irrigation Central Circle, 
Thrissur-680 020. 


(Sd .) 


50, 000 


Superintending Engineer. 
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[PART III 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി2 - ജനറൽ 2004. 

2009 സെപ്റ്റംബർ 30 . 
-- കേരള ഗവർണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവെച്ച മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്പീഡ്പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് 
ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 10 - 11- 2009, 11- 11 - 2009, 12 - 11- 2009, 13 - 11- 2009 എന്നീ തീയതികളിൽ 3. മണി വരെ 
സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ 
തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം 
അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീക 
രിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാല് മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 


- പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 


ക്രമ ദർഘാസ് 
നമ്പർ നമ്പർ 
- (1) (2) 


- അടങ്കൽ തുക 

- രൂപ 


ദർഘാസ് 
നിരതദ്രവ്യം ഫോറത്തിന്റെ വില 
രൂപ് 

- രൂപ 


| ( 3 ) 


| ( 4) 


- 1 


8, 00, 000 


20,000 


1,500 + 
12 .50 % 
വാറ്റ് 


ഇ . ഇ . എം. ഐ . പ്രോജക്റ്റ് മെയിന്റനൻസ് മണലൂർ 
1 / 2009 - 10 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിലെ 

ചീരോത്ത് പാടം ഒന്നാം ബ്രാഞ്ച്കനാലിലെ 
ചെയിനേജ് 600 മീറ്റർ മുതൽ ചെ . യി . 
725 മീറ്റർ വരെയുള്ള കനാലിന്റെ 

അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പണികൾ 
- ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി മണ ലൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
2 / 2009 - 10 പദ്ധതിയിലെ ( ആദ്യത്തെ റീച്ച്) മൂന്നാ 

മത്തെ ബ്രാഞ്ച് കനാലിലെ ചെയിനേജ് 
1423 മീറ്റർ മുതൽ 1548 മീറ്റർ വരെയുള്ള 
ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പണികൾ 


- 2 


8 ,00,000 


20 ,000 


1,500 + 
12 .50 % 
വാറ്റ് 


8, 00 , 000 


20 ,000 


3 ഇ . ഇ . എം. ഐ . ടി കാട്ടൂർ തെക്കുംപാടം ലിഫ്റ്റ് 
3 / 2009 - 10 ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിലെ കനാൽ 

ബിഡ്ജിനു സമീപമുള്ള എം . എം . 
കനാലിലെ പാർശ്വസംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ 


1,500 + 
12.50 % 
വാറ്റ് 


8 ,00,000 


20, 000 


4 ഇ . ഇ . എം. ഐ . ടി കാട്ടൂർ തെക്കുംപാടം ലിഫ്റ്റ് 
4 / 2009 - 10 - ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിലെ വക്കാട്ടു 

കുഴിക്കും ജോൺസൺ പമ്പ് ഹൗസിനും 
സമീപമുള്ള എം . എം . കനാലിന്റെ 
പാർശ്വ സംരക്ഷണ പണികൾ 


1,500 + 
12 .50 % 
വാറ്റ് 


- 5 


5, 40, 000 


13 , 500 


1,100 + 
12 . 50 % 
വാറ്റ് 


ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി അന്തിക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ 
5 / 2009 - 10 -- അന്തിക്കാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി 

യിലെ ചെയിനേജ് 0.00 മീറ്റർ മുതൽ 
600 .00 മീറ്റർ വരെയുള്ള മെയിൻകനാലിന്റെ 

നവീകരണ പണികൾ 
ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി താന്ന്യം പഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടൻചിറ 
6 / 2009- 10 കണ്ണൻചിറ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 

പദ്ധതിയുടെ നവീകരണ പണികൾ 


- 6 


6 , 15 ,000 


15, 400 


1,300 + 
12 .50 % 
വാറ്റ് 


| 7 


6 , 40 ,000 


16 , 000 


1,300 + 
12 . 50 % 
വാറ്റ് 


- 8 


- ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി വല്ലച്ചിറ പഞ്ചായത്തിലെ മന്ദാരം 
7 / 2009 - 10 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻപദ്ധതിയുടെ നോർത്ത് 

കനാലിന്റെ നവീകരണ പണികൾ 
- ഇ . ഇ . എം. ഐ . ടി കാഞ്ഞാണി വാടാനപ്പിള്ളി റോഡിന്റെ 
8 / 2009- 10 മുകൾഭാഗത്ത് താനാപാടം മെയിൻ 

കനാലിലെ ചെയിനേജ് 2470 മീറ്റർ 
മുതൽ 2576 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ 
നവീകരണ പണികൾ 


8, 00 , 000 


20,000 


1,500 + 
12 . 50 % 
വാറ്റ് 


27th Oct, 2009). 
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- 9 


12, 80 ,000 


32 ,000 


2 , 000 + 
12 . 50 % 
വാറ്റ് 


ഇ . ഇ . എം . ഐ . പ്രാജക്റ്റ് മെയിന്റനൻസ്- മറ്റത്തൂർ 
9 / 2009 - 10 പഞ്ചായത്തിലെ കടമ്പോട് ലിഫ്റ്റ് 

ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഒന്നാമത്തെ 
സിസ്റ്റേണിനരികെ കുളം നവീകരണവും 

കോൺക്രീറ്റ് കനാൽ നിർമ്മാണവും 
ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി അന്നമ്മനട പഞ്ചായത്തിലെ പാലിശേരി 
10 /2009 - 10 നമ്പർ II ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 

നവീകരണ പണികൾ 


10 


6 , 00, 000 


15 , 000 


1,200 + 
12. 50 % 
വാറ്റ് 


5 , 00 , 000 


12 ,500 


11 ഇ . ഇ. എം. ഐ . ടി മേലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പുലാനി ലിഫ്റ്റ് 
11 / 2009 - 10 ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഡെലിവറി 

പെപ്പിന്റെ അടി യ തിര അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ 


1, 000 + 
12.50 % 
വാറ്റ് 


5 ,35, 000 


13 , 400 


12 ഇ . ഇ. എം. ഐ . ടി പൊയ്യ പഞ്ചായത്തിലെ ത്രഗ്രാം ലിഫ്റ്റ് 
12 / 2009 - 10 ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ എം . എസ്. 

പൈപ്പിന്റെ നവീകരണ പണികൾ 


1, 100 + 
12 . 50 % 


വാറ്റ് 


13 , 10 , 000 


32,750 


13 ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ ചെങ്ങാലൂർ 
13 / 2009 - 10 മനക്ക ലകടവ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 

പദ്ധതിയിൽ ശാന്തി നഗറി നടുത്ത് 
കോൺക്രീറ്റ് കനാൽ നീട്ടുന്ന പണി 


2 ,000 + 
12 .50 % 
വാറ്റ് 


6 ,95, 000 


17 , 400 


1, 400 + 


12.50 % 
വാറ്റ് 


14 ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി പൊയ്യ പഞ്ചായത്തിലെ ത്രഗാം 
14 / 2009- 10 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിൽ 

കോൺക്രീറ്റ് കനാലിന്റെ നിർമ്മാണവും 

നവീകരണവും 
ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി കാടുകുറ്റിപഞ്ചായത്തിലെ വൈന്തല 
15 / 2009 - 10 നമ്പർ I ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിൽ 

കോൺക്രീറ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ നിർമ്മാണം 


15 


4, 60,000 


11,500 


1, 000 + 


12 .50 % 
വാറ്റ് 


16 


12, 00 , 000 


30,000 


- 10 


1,800 + 
12. 50 % 
വാറ്റ് 


17 


4, 65,000 


11, 650 


ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി കൊരട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ കട്ടപ്പുറം 

ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 

പൈപ്പിന്റെ നീളം കൂട്ടൽ 
ഇ . ഇ . എം. ഐ . ടി മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആറ്റപ്പിള്ളി 
17/2009-10 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 

കോൺക്രീറ്റ് കനാൽ നിർമ്മാണം 
- ഇ .ഇ . എം . ഐ . ടി ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വെസ്റ്റ് 
18 / 2009 - 10 - ചാലക്കുടി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി 

യുടെ ഒന്നാം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ 


950 + 
12 .50 % 
വാറ്റ് 


| 18 


9 , 85, 000 


24,650 


1,500 + 
12 .50 % 
വാറ്റ് 


19 


7 , 00 , 000 


17 , 500 


ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിലെ കണിച്ചാൻതുറ 
- 19 /2009 - 10 ലിഫ്റ്റ് ഇറി ഗേ ഷൻ പദ്ധ തി യുടെ 

കോൺക്രീറ്റ് കനാൽ നീട്ടുന്ന പണി 


1, 400 + 
12 .50 % 
വാറ്റ് 


20 


11, 50,000 


28 , 750 


1, 800 + 
12.50 % 
വാറ്റ് 


ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി കക്കാട് നമ്പർ II ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
| 20/ 2009 -10 പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഹൗസിന്റെ പുതുക്കി 

പണിയൽ 
21 ഇ . ഇ . എം. ഐ . ടി മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കടമ്പോട് 
21/2009 - 10 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേ ഷൻ പദ്ധതിയുടെ 

കോൺക്രീറ്റ് കനാൽ നീട്ടുന്ന പണി 


3 ,70 , 000 


9 ,250 


800 + 


2. 50 % 
വാറ്റ് 
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22 


5,00 ,000 


12 ,500 


1,000 + 
12.50 % 
വാറ്റ് 


23 


4 ,30,000 


10 ,750 


900 + 
12 .50 % 
വാറ്റ് 


ഇ . ഇ . എം. ഐ . പ്രോജക്റ്റ് മെയിന്റനൻസ് കാടുകുറ്റി 
22 / 2009 - 10 പഞ്ചായത്തിലെ കണിച്ചാൻതുറ ലിഫ്റ്റ് 

ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ടെയിൽ 
എന്റ് ഭാഗത്തെ കോൺക്രീറ്റ് കനാൽ 

പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ 
ഇ . ഇ . എം. ഐ . ടി കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിലെ കണിച്ചാൻതുറ 
23 / 2009 - 10 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 

കരി ച്ചിറ പാട ത്തിനും ആലത്തൂർ 
ഭാഗത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള മെയിൻ 

കനാലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ 
ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി പഴയന്നൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി 
24 / 2009 - 10 യുടെ ചെയിനേജ് 5700 മുതൽ 5/ 200 

കി . മീ . വരെയുള്ള മെയിൻ കനാലിന്റെ 

ലൈനിങ്ങ് 
ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി പഴയന്നൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി 
25 / 2009 - 10 യുടെ ചെയിനേജ് 4/ 800 മുതൽ 5 / 000 

കി . മീ . വരെയുള്ള മെയിൻ കനാലിന്റെ 
ലൈനിങ്ങ്. 


24 


3, 03 , 000 


7 ,600 


700 + 
12.50 % 


വാറ്റ് 


25 


3 ,95,000 


9 , 900 


800 


+ 


12 . 50 % 
വാറ്റ് 


26 


11, 30, 000 


28 , 250 


1,700 + 
12 . 50 % 
വാറ്റ് 


ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി . വരന്തരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ 
26 / 2009 - 10 നന്തിപുരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി 

യിൽ പബ്ളിക് ഹെൽത്ത് സെന്റർ മുതൽ 
പയറ്റു പാടം വരെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് 

കോൺക്രീറ്റ് കനാൽ നീട്ടുന്ന പണി. 
ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി പൂ മ ല ഡാ മി ന മ യി ൻ 
27 / 2009 - 10 കനാലിലെ ചെയിനേജ് 180 മീറ്ററിൽ 

സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണ പണികൾ 


27 


5 , 15, 000 


13 , 000 


1, 100 + 
12.50 % 
വാറ്റ് 


28 


4 , 00 , 000 


10 ,000 


ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി പൂമല ഡാമിന്റെ മെയിൻ കനാലിലെ 
28/ 2009 - 10 1060 മീറ്റർ ചെയിനേജിൽ പാർശ്വ 

സംരക്ഷണ പണികൾ 


800 + 
12.50 % 
വാറ്റ് 


8 ,00,000 


20,000 


1,500 + 
12 . 50 % 


29 ഇ . ഇ . എം. ഐ . ടി പൂമല ഡാമിന്റെ മെയിൻ കനാലിലെ 
29 / 2009 - 10 ചെയിനേജ് 2226 മീ. മുതൽ 2630 മീറ്റർ 

വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ കനാൽ ലൈനിങ്ങും 
പാർശ്വ സംരക്ഷണ പണികളും 


വാറ്റ് 


3, 40 ,000 


8 ,500 


700 + 
| 12 .50 % 


വാറ്റ് 


30 ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി ചാലക്കുടി സബ് ഡിവിഷൻ 
30 / 2009 - 10 ഓഫീസിന്റെയും സെക്ഷൻ ഓഫീസി 

ന്റെയും മുകൾ ഭാഗത്ത് സ്റ്റീൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ 

പണികൾ 
31 ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി . പത്താഴകുണ്ട്റിവേർവോയറിന്റെ 
31/ 2009 - 10 ഇൻ സ് പ ക്ഷ ൻ റോ ഡി ന്റെ യും 

ഡാമിന്റെയും മുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡിന്റെയും 
പണികൾ (20 എം . എം . ചിപ്പിങ്ങ് കാർപ്പറ്റ്) 


3 , 20 , 000 


8 , 000 


700 + 
2. 50 % 
വാറ്റ് 


32 


4 , 00 ,000 


10 ,000 


ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി. പത്താഴകുണ്ട്റിവേർവോയറിന്റെ 
32 / 2009 - 10 വലതുകര കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 

ചെയിനേജ് 500 മീറ്റർ മുതൽ 1020 
മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ നവീകരണ 
പണികൾ 


800 + 
12 .50 % 
വാറ്റ് 


11, 25, 000 


28 , 150 


33 ഇ . ഇ . എം . ഐ . പ്രോജക്റ്റ് മെയിന്റനൻസ് വലിയത്തോട് 
33 / 2009 - 10 പദ്ധതിയുടെ പതിയാശേരിയിലുള്ള ലിങ്ക് 

തോടിന്റെ ചെയിനേജ് 0.00 മീറ്റർ 
മുതൽ 363 .00 മീ . ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ 
പാർശ്വ സംരക്ഷണ പണികൾ. 


1,700 + 
12 .50 % 
വാറ്റ് 
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(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


34 


8 ,50, 000 


21, 250 


ഇ . ഇ . എം . ഐ . മനക്കൊടി പാലക്കടവ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
34 / 2009 - 10 പദ്ധതിയുടെ കുളവും ചാലും താഴ്ത്തി 

പുനർ നിർമ്മിക്കൽ 


1,500 + 
12 .50 % 
വാറ്റ് 


35 


14, 03, 000 


35, 100 


2, 200 + 
12 .50 % 


ഇ . ഇ . എം . ഐ . വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി- ഇരിങ്ങാലക്കുട 
35 /2009 - 10 മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 23 -ാം വാർഡിലെ 

രാമൻചിറതോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ 
പണികൾ 


വാറ്റ് 


36 


5 , 97 ,000 


14 , 950 


ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി അരിമ്പൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
36 /2009 - 10 പദ്ധതിയുടെ ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ 

പാർശ്വ സംരക്ഷണ പണികൾ 


1, 200 + 
12 . 50 % 
വാറ്റ് 


37 


5,00 ,000 


12 , 500 


1000 + 


ഇ . ഇ . എം . ഐ . ടി ചാഴൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പറുചാൽ 
37 /2009 - 10 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ലീഡിംഗ് 

ചാനലിന്റെ സൈഡ് വാൾ നിർമ്മിക്കുന്ന 
പണികൾ 


12 .50 % 
വാറ്റ് 


38 


4, 80,000 


12 , 000 


1,000 + 
12 .50 % 


ഇ . ഇ . എം . ഐ . കിളന്നൂർ പഞ്ചാ യ ത്തിലെ പൂമല 
16 /2008 - 09 ഡാമിന്റെയും കനാലിന്റെയും അതിർത്തി 

പുനർ നിർണ്ണയ പണികൾ 
(പുനർ ദർഘാസ്) 


വാറ്റ് 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 4 - 11 -2009 മുതൽ 9 -11- 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 


1 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 10 വരെ 10 - 11 - 2009, 3 മണി. ക്രമനമ്പർ 11 
മുതൽ 20 വരെ 11 -11- 2009, 3 മണി. ക്രമനമ്പർ 21 മുതൽ 30 വരെ 12 - 11- 2009, 3 മണി. ക്രമനമ്പർ 31 മുതൽ 30 വരെ 13 - 11- 2009, 
3 മണി. 

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 


കരാറുകാരന്റെ കുറഞ്ഞ യോഗ്യത - കമനമ്പർ 5 , 11, 12, 15, 17, 21 മുതൽ 25 വരെയും 27, 28, 30 മുതൽ 32 വരെയും 
36 മുതൽ 30 വരെയും " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് “ സി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും. 


4 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 9, 13 , 16 , 18, 20, 26, 33, 34, 35 എന്നിവയ്ക്ക് 
3 മാസം. 


- ദർഘാസ് പ്രമാ ണ വും മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 50 രൂപയുടെ ( അൻപത് 
രൂപ ) മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും മാറത്തക്ക വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാ ത്ത തു മായ ദർഘാ സു കൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

- 1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന 
കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1 % നിർമ്മാണതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ 
ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 


കേരള പൊതുമരാമത്ത് ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


ജി . ഒ. ( എം .എസ്.) നമ്പർ 135/ 97 കോ -ഓപ്പ്. തീയതി 13 - 11- 1997 -ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ലേബർ 
കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ടെൻഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

മേൽപ്പറഞ്ഞവ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർപകാരം ആവശ്യമായ രേഖകൾ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ 
രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നും തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും അഡ്വാൻസ് പേമെന്റ് 
നൽകുന്നതല്ല. 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

(ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
തൃശ്ശൂർ. 

എഞ്ചിനീയർ. 
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[PART III 


നമ്പർ 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 6 -11-2009 , 

3.30 മണി. 
നമ്പർ 3/ എ . ഇ . ഇ ./ 2009 -10. 

2009 ഒക്ടോബർ 1. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്- കമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ചാലക്കുടി ഇറിഗേഷൻ “ ഡി ക്ലാസും അതിനു മുകളിലും, ക്രമനമ്പർ 6- ന് “ സി . 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ - 1, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ക്ലാസും അതിനു മുകളിലും. 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള 
ജല വിഭവ / പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 

പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 2 മാസം. 
അർഹരായ കരാറുകാരിൽ നിന്ന് പണിയുടെ പേരെഴുതി ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പു 
മുദ്രവച്ച പ്രത്യേക കവറുകളിൽ മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിൽ 

വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ 

പ്രവൃത്തി ദിവസ ങ്ങ ളിൽ അറിയാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 .30 - ന് അന്നേ ദിവസം 

പമാ ണ ങ്ങ ൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണ മായി അടച്ച് 
സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് താഴെ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ്. ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ, പാജ ക് ട് - II, 
തിരുവനന്തപുരം 18 -6 - 2004- ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759 / 04 / ഡി5 

ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
( 3) / സി . ഐ . ആർ. അനുസരിച്ച് ഇനി മുതൽ തപാലിൽ 

വിൽപ്പന തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
വരുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള 
തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി 

ജല വിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി ഇതിനും ബാധകമാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നിശ്ചിത 
കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് -- ഫോറത്തിലുള്ള പ്രകാരം 50 രൂപയുടെ മുദ്ര കടലാസ്സിൽ 
കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 

തയ്യാറാക്കിയ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേ 
- ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 

ണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില തിരികെ കൊടുക്കു 
അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 

ന്ന ത ല്ല . പിലി മി നറി എഗ്രിമെന്റിന്റെ മാതൃക ഓഫീസ് 

നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരതദ്രവ്യമായി 
1 സി . ആർ. ഡി . സ്കീം - പരിയാരം ബ്രാഞ്ച് 

എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിസാൻ 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/550 കി . മീ. മുതൽ 

വികാ സ് പ്രത എന്നിവ അ സി സ്റ്റന്റ് എക് സികട്ടീവ് 
0 /650 കി. മീ. വരെ യു ളള ഇംപൂ വ്മെന്റ് 

എഞ്ചി നീ യ റുടെ പേരിൽ പണ യ പ്പെടു ത്തി യി രി ക്ക ണം . 
പണികൾ - രൂപ 2,40 ,000 

6 ,000 

തൊഴി ലാളി സഹ ക രണ സംഘ ങ്ങ ൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ടി 

വല തു കര മെയിൻ 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 27 / 600 കി . മീ . ലുള 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലിക 
അണ്ടർ ടണലിന്റെ അടിയന്തിര കേടുപാടു 

ളുടേയും വിശദ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണ 
തീർക്കൽ - രൂപ 1, 50 ,000 

3,750 സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായി 
ആറേശ്വരം ബ്രാഞ്ച് കനാ 

രിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
ലിന്റെ ഹെഡ് സ് റ്റൂ യി സിന്റെ പുനർ 

നിയമത്തിന്റെ 8 / 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായി 
നിർമ്മാണ പണികൾ - രൂപ 1,50,000 

3 ,750 

രിക്കും. 
മറ്റ ത്തൂർ ബാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/ 00 കി. മീ. മുതൽ 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
0 / 200 കി . മീ . വരെ യു ളള അടി യ തിര 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സംരക്ഷണ പണികൾ - രൂപ 2,45, 000 

- 6 ,125 ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ 

എഞ്ചിനീയർ. 
ടി 

ഭരത, 
പേരാമ്പ ബാഞ്ച് 

നമ്പർ- 1, ചാലക്കുടി. 
കനാലിന്റെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന്റെയും നമ്പർ 
I, II എന്നിവയുടെയും 2009 - 10 വർഷത്തെ 

ലേലപരസ്യം 
അറ്റകുറ്റപണികൾ- രൂപ 60 ,000 

1,500 നമ്പർ ഡബ്ല 3 - 154 / 2009. 

2009 ഒക്ടോബർ 8. 
ടി 

ച ാ ല എ ടി യി ല 
ഇറിഗേഷൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ടിലുള 

ചാലക്കുടി ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ നമ്പർ- II അസിസ്റ്റന്റ് 
അ ഡീ ഷ ണൽ ഇറി ഗേ ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിന്റെ അധികാര 
എഞ്ചി നീ യ റുടെഓഫീസ് കെട്ടിട ത്തിന്റെ 

പരിധിയിലുള്ളതും ചിറങ്ങര ഇറിഗേഷൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കോമ്പൗ 
വൈദ്യുതീകരണ പണികൾ - രൂപ 25,000 

- 625 

ണ്ടിൽ താഴെ പറയുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ 2009 നവംബർ 10 -ാം 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1- നും 

തീയതി ( ചൊ വ ) രാവിലെ 11 മണിക്ക് ചിറ ങ്ങ ര 
4 - നും രൂപ 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 5 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കൊരട്ടി സെക്ഷൻഓഫീസിൽ 
400 + വാറ്റ്., കമനമ്പർ 6- ന് രൂപ 300 + വാറ്റ്. 

വെച്ച് പരസ്യമായി ലേലം നട ത്തുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ 

പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്ഥലത്തും സമയത്തും 
- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ളുടെ വിൽപനയുടെ 

ഹാജരാകേണ്ടതും നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
അവസാന തീയതിയും സമയവും- 4 - 11- 2009, 1 മണി. 
- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

- പ്രസ്തുത ലേലത്തിലേക്ക് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ക്വട്ടേഷനു 
സമയവും - 6 - 11 - 2009, 3 മണി. 

കൾ അന്നേദിവസം രാവിലെ 10 മണിവരെ ചിറ ങ്ങ ര 
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
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- ലേല വ സ വും സ്ഥലവും - ചിറ ങ്ങര ഇറി ഗേ ഷൻ 
ക്വാർട്ടേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പ്ലാവുകൾ, ഒരു 
പുളിമരം, ഒരു മാവ്, മൂന്ന് തെങ്ങുകൾ. 

- സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ - സർവ്വേ നമ്പർ 1/2009 - 10 / 2002 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഐപി ഡിവിഷൻ നമ്പർ- II 
ചാലക്കുടി. 


2 009 നവം ബർ 10 -ാം തീയതി ലേല ത്തിനുശേഷം 
ക്വട്ടേ ഷ ന ക ൾ ലേല സ്ഥ ലത്ത് വച്ച് തുറക്കുന്നതും 
ലേലത്തിലോ ക്വട്ടേ ഷ നിലോ കൂടുതൽ തുക വാഗ്ദാനം 
ചെയ്യുന്നയാളുടെ പേർക്ക് ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ക്വട്ടേഷ 
നു കൾ സമർപ്പി ക്കു മ്പോൾ നിര ത ദ വ്യം അ സി സ്റ്റന്റ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേർക്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ലേലം കൊണ്ടയാൾ വാറ്റ് നികുതിയും 
വനസേവന നികുതിയും ( 5 %) അടക്കം മുഴുവൻ സംഖ്യയും 
അപ്പോൾ തന്നെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി. 
യതായി ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും രേഖാമൂലം അറിയിപ്പ് കിട്ടിയ 
ശേഷം ലേലംകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ജല സേചന വകു പ്പിൽ നില വി ലു ള്ള എല്ലാ ലേല 
നിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

- ലേലത്തീയതി 2009 നവംബർ 10 -ാം തീയതി രാവിലെ 
11 മണി. 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 52,540 
നിരതദ്രവ്യം-രൂപ 1,400 


- ലേല സ്ഥലം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ 
സെക്ഷൻ, കൊരട്ടി ഓഫീസ് പരിസരം. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- II , - എഞ്ചിനീയർ. 
ചാലക്കുടി. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി 4 - ടെണ്ടർ/ 2009 - 10 ( 6). 

2009 സെപ്റ്റംബർ 25. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി മലമ്പുഴ ജലസേചന ഡിവിഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ക്രമ ടെണ്ടർ നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
നമ്പർ 

(രൂപ ) (രൂപ) 

വില (രൂപ) 
- (1) (2) 


85 / 2009 - 10 


7 ,50, 000 


18 ,750 


1,500 + വാറ്റ് 


മലമ്പുഴ പദ്ധതി ഇ . ആർ. എം . - 
എ . ഐ . ബി . പി . ഇടതു പ്രധാന 
കനാൽ ചെയിനേജ് 28 / 400 കി . മീ .- നും 
28 / 650 കി. മീ .- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ 
പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 


86 / 2009 - 10 


8, 00 ,000 


20, 000 


1,500 + വാറ്റ് 


3 


87 / 2009 - 10 


12 , 00 , 000 


30, 000 


1,800 + വാറ്റ് 


ടി ടി ഇടതു പ്രധാന കനാൽ - 
ചെയിനേജ് 29 / 930 കി . മീ .- നും 
30/ 350 കി. മീ.- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ 
പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 
ടി ടി ഇടതു പ്രധാന കനാൽ - 
ചെയിനേജ് 30/ 350 കി . മീ .- നും 30 / 625 
കി. മീ .- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 
ടി ടി ഇടതു പ്രധാന കനാൽ - 
ചെയിനേജ് 30/ 660 കി. മീ .- നും 30 /800 
കി . മീ .- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 


4 


88 / 2009 - 10 


6 ,00, 000 


15 , 000 


1,200 + വാറ്റ് 


89 / 2009 - 10 


15,0,00 


15 , 00,000 


37,500 


37,500 


2,300 + വാറ്റ് 


ടി ടി ഇടതു പധാന കനാൽ - 
ചെയിനേജ് 31/ 00 കി. മീ. - നും 31/ 400 
കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 
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- (1) 


(2) 


( 3 ) 


- 6 


90 / 2009 - 10 


31,250 


1,900 + വാറ്റ് 


- മലമ്പുഴ പദ്ധതി - ഇ . ആർ. എം . - 
എ . ഐ . ബി. പി. - ഇടതു പ്രധാന കനാൽ - 12,50,000 
കൊടുന്തിരപ്പള്ളി ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 6/ 600 കി . മീ.- നും 6/925 
കി. മീ.- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 
ടി ടി - ഇടതു പ്രധാന കനാൽ - 

7 ,50, 000 
പിരായിരി ശാഖാ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
3/ 600 കി . മീ .- നും 3 / 800 കി . മീ .- നും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 


91 / 2009 - 10 


18 , 750 


1,500 + വാറ്റ് 


92 / 2009 - 10 


37 ,500 


| 2,300 + വാറ്റ് 


93 / 2009 - 10 


35,700 


2,200 + വാറ്റ് 


94 / 2009 - 10 


ടി ടി ഇടതു പ്രധാന കനാൽ - കടലാകുറിശ്ശി 15,00,000 
ശാഖാ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
4 / 400 കി . മീ .- നും 5 / 00 കി . മീ .- നും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 
ടി ടി എ . ഐ . ബി . പി. - ഇടതു പ്രധാന 14 , 25 , 000 
കനാൽ - പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി 
ശാഖാ കനാലിന്റെ ഓടന്നൂർ ഉപശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 8/ 00 കി. മീ.- നും വാലറ്റത്തിനും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വഭിത്തി 
നിർമ്മാണവും നവീകരണ പ്രവൃത്തികളും 
ടി ടി ഇടതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 12 ,70 ,000 
പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ഉപശാഖയായ കണ്ണന്നൂർ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 0 / 00 കി. മീ .- നും 0/ 700 
കി. മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 

പ്രവൃത്തികളും 
- ടി ടി ഇടതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 

6 , 90 , 000 
ചൂലന്നൂർ ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 19/ 00 കി. മീ .- നും 19 / 500 
കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 


31,750 


2,000 + വാറ്റ് 


11 


95 / 2009 - 10 


-- 6,30,00 


17 250 


17 ,250 


1, 400 + വാറ്റ് 


96 / 2009 -10 


10 , 30 , 000 


25 ,750 


1,600 + വാറ്റ് 


ടി ടി ഇടതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 
പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ഉപശാഖയായ തണ്ണീരാംകാട് കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 0 / 00 കി. മീ .- നും 1/ 00 
കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 
ടി ടി ഇടതു പ്രധാന കനാൽ - 
ചൂലന്നൂർ ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 20/ 650 കി . മീ .- നും 20 / 875 
കി . മീ.- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 


- 13 


97 / 2009 - 10 


10 ,55,000 


10,55,000 


26,400 


26, 400 


1,600 + വാറ്റ് 


27th OCT. 2009] 
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14 


14 


98 / 2009 - 10 


15 , 00 , 000 


37 ,500 


2,300 + വാറ്റ് 


15 


99 / 2009 - 10 


12 ,70,000 


31,750 


2,000 + വാറ്റ് 


16 


100/ 2009 - 10 


9 , 13 ,000 


22 , 850 


1, 500 + വാറ്റ് 


മലമ്പുഴ പദ്ധതി - ഇ . ആർ. എം . - 
എ . ഐ . ബി. പി . - ഇടതു പ്രധാന കനാൽ - 
ചൂലന്നൂർ ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 21 / 100 കി. മീ .- നും 21/ 400 
കി . മീ .- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 
ടി ടി ഇടതു പ്രധാന കനാൽ - 
ചൂലന്നൂർ ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 26 / 800 കി . മീ .- നും 27 / 400 
കി. മീ .- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 
ടി ടി ഇടതു പ്രധാന കനാൽ - 
ചൂലന്നൂർ ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 34/ 825 കി. മീ.- നും 35 / 125 
കി. മീ.- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 
ടി ടി ഇടതു പ്രധാന കനാൽ - 
ചൂലന്നൂർ ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 35/ 600 കി . മീ .- നും 36 / 000 
കി. മീ - നും ഇടയിലുള്ളഭാഗത്തെ പാർശ്വഭിത്തി 
നിർമ്മാണവും നവീകരണ പ്രവൃത്തികളും 
ടി ടി ഇടതു പ്രധാന കനാൽ 
എത്തന്നൂർ ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 0/ 400 കി. മീ.- നും 0/ 750 
കി. മീ .- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 


101/ 2009 - 10 


11, 55, 000 


28 ,750 


- 1,800 + വാറ്റ് 


18 


102 / 2009 - 10 


8 ,80,000 


22,000 


1,500 + വാറ്റ് 


19 


103 / 2009 - 10 


15, 00 , 000 


37 , 500 


| 2,300 + വാറ്റ് 


20 


104/ 2009 - 10 


10 , 00,000 


25, 000 


1,500 + വാറ്റ് 


ടി ടി ഇടതു പ്രധാന കനാൽ - 
എത്തന്നൂർ ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 2/ 050 കി. മീ.- നും 2 /650 
കി . മീ .- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 
ടി ടി ഇടതു പ്രധാന കനാൽ 
കാവിൽപ്പാട് ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 1/400 കി. മീ .- നും 2700 
കി . മീ .- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 
ടി ടി വലതു പ്രധാന കനാൽ - 
പുതുപ്പരിയാരം ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 1/200 കി. മീ.- നും 1/ 400 
കി . മീ .- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 


21 


105/ 2009 - 10 


5 , 00, 000 


12 ,500 


1,000 + വാറ്റ് 
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22 


106 / 2009 - 10 


6,0,000 


6 ,00,000 


15 ,000 


15,000 


1,200 + വാറ്റ് 


മലമ്പുഴ പദ്ധതി ഇ . ആർ. എം . - 
എ . ഐ . ബി. പി . - വലതു പ്രധാന 
കനാൽ തേനൂർ ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 0 /00 കി. മീ.- നും 0/ 500 
കി . മീ .- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 


| 23 


107 / 2009 -10 


- 5,00,000 


5 , 00 , 000 


2500 


2 ,500 


1,000 + വാറ്റ് 


ടി ടി വലതു പ്രധാന കനാൽ - 
മാങ്കുറിശ്ശി ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 1/ 200 കി. മീ.- നും 1/ 500 
കി. മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 


| 24 


108 / 2009 - 10 


- 1,00 


11, 00 , 000 


2150 


27 ,500 


1,700 + വാറ്റ് 


ടി ടി വലതു പ്രധാന കനാൽ - 
മങ്കര ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 4/200 കി. മീ.- നും 4 /500 
കി. മീ.- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 
ടി ടി വലതു പ്രധാന കനാൽ - 
പത്തിരിപ്പാല ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 2/ 900 കി. മീ .- നും 3 / 150 
കി . മീ .- നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികളും 


25 


109 / 2009 - 10 


-- 6,00,00 


6, 00 , 000 


15,000 


15 ,000 


1200 + വാറ്റ് 


1,200 + വാറ്റ് 


ദർഘാസ് പ്രതികകൾ താഴെ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വിൽക്കുന്നതും പൂരിപ്പിച്ചവ സ്വീകരിക്കുന്നതും കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ 26 - 10 - 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ, 
ക്രമനമ്പർ 10 മുതൽ 17 വരെ 28- 10 -2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ, ക്രമനമ്പർ 18 മുതൽ 25 വരെ 2 -11-2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ 27 -10- 2009 - ന് വൈകിട്ട് 
4 മണിവരെയും, ക്രമ നമ്പർ 10 മുതൽ 17 വരെ 29 - 10 - 2009 വൈകിട്ട് 4 മണിവരെയും, ക്രമ നമ്പർ 18 മുതൽ 25 വരെ 
3-11 -2009 വൈകിട്ട് 4 മണിവരെയും ആയിരിക്കും. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ 27 - 10 - 2009 വൈകിട്ട് 4.30 മണി വരെയും 
ക്രമനമ്പർ 10 മുതൽ 17 വരെ 29 - 10 - 2009 വൈകിട്ട് 4.30 മണിവരെയും ക്രമനമ്പർ 18 മുതൽ 25 വരെ 3 - 11 -2009 വൈകിട്ട് 4. 30 
മണിവരെയും ആയിരിക്കും. 

- ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 25 വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 2010 മാർച്ച് മാസം 31 വരെ. 
ആയിരിക്കും. 


-- മേൽപ്പറഞ്ഞ ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള തീയതികളിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

- ദർഘാ സു കൾ സംബ ന്ധിച്ച് ജല വി ഭവ വകു പ്പിൽ നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ ദർഘാ സിനും 
ബാധ ക മാ യി രിക്കും. ദർഘാ സു കൾ സംബ ന്ധിച്ച കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ഈ കാര്യാ ല യ ത്തിൽനിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ജലസേചന വിഭാഗം, 
മലമ്പുഴ ഡാം - 678 651. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


27th OCT. 2009] 


IRRIGATION DEPARTMENT 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


നമ്പർ ഡി1- ടെണ്ടർ/ 2009 - 10 . 


2009 ഒക്ടോബർ 6. 


10 19 / 2 009 - 10 - ചേരാമംഗലം സ്കീം - എരകുളം 

ബാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 1 / 700 കി . മീ . 
മുതൽ 1/ 900 കി . മീ . വരെയുള്ള ബണ്ടിന്റെ 
സം ര ക്ഷണ പ്രവർത്തി ക ളും ചോർച്ച 
അടയ്ക്കലും- - രൂപ 2 ,90, 000 


7 , 300 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ആലത്തൂർ കനാൽ സബ് 
ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
ജലവിഭവ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകളിലെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


11 20 / 2 0 0 9 - 10 - ചേരാമംഗലം സ് കീം - 16 എ 

ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 1/ 900 കി . മീ . 
മുതൽ 2/ 000 കി . മീ . വരെയുള്ള ബണ്ടിന്റെ 
സം ര ക ണ പ വ ർ ത്തി ക ളും ചോർച്ച 
അടയ്ക്കലും രൂപ 2 , 80 ,000 


7 ,000 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


- (1) 


( 3 ) 


2, 500 


1 10 / 2009- 10 -- മംഗലം പദ്ധതി 2009- 10 വർഷത്തെ 
മംഗലം ഡാമിന്റെ വാർഷിക പരിപാലന 

പ്രവൃത്തിയും പെയിന്റിങ്ങും --രൂപ 1,00, 000 
2 11/2009- 10 - മംഗലം പദ്ധതി-- വലതുകനാലിൽ 
ചിറ്റിലഞ്ചേരി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയി 

നേജ് 0 / 700 കി . മീ . മുതൽ 0 / 850 കി . മീ . 
വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ടിന്റെ കേടുതീർക്കൽ, 
ബലപ്പെടുത്തൽ, സ്തൂയിസ് ഷട്ടർ റിപ്പയർ - 
രൂപ് 2,95, 000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 4, 5, 6 
എന്നിവയ്ക്ക് രൂപ 400 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 600 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസവും 
സമയവും 25 - 11- 2009 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ഡി ക്ലാസ്. 
പ്രവൃത്തികൾ തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

മറ്റു നിബന്ധനകൾ 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിൽ രേഖപ്പെടു ത്തുന്ന നിരക്ക് 
അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും മൂന്ന് 
ദശാംശ സംഖ്യകളിലേക്ക് നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 25- 11 -2009 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ 
ഈ ആഫീ സിൽ നിന്നും ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . പൂ രി പ്പിച്ച 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീക 
രി ക്കു ന്നതും 4 .30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാ റു കാ രുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോമുദ്രവച്ച 
കവറുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ ദർഘാസുകൾ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


7 , 400 


3 12 / 2009- 10 - മംഗലം പദ്ധതി ഇടതുകരകനാലിന്റെ 

ചെയിനേജ് 18 / 160 കി . മീ . മുതൽ 18 / 400 കി . മീ . 
വരെയുള്ള ബണ്ട്ഉയർത്തലും പാർശ്വഭിത്തി 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയും- - രൂപ 2,90 , 000 


7 ,300 


4 13 / 2009 - 10 - മംഗലം പദ്ധതി- ആ ല ത്തൂ ർ 
- ഇറി ഗേ ഷൻ കോള നി യിൽ യു . ഡി . 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - രൂപ 1,30,000 


3 , 300 


5 14/ 2009- 10 - മംഗലം പദ്ധതി - ആല ആർ 

ഇറി ഗേ ഷൻ കോള നി യിൽ എൽ. ഡി . 
ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ 1 - ന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ - 
രൂപ 80,000 


2 ,000 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കനാൽ സബ് ഡിവിഷൻ, 
ആലത്തൂർ, പിൻ - 678 541. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


3 ,800 


7, 000 


6 15/ 2009 - 10 - മംഗലം പദ്ധതി - ആലത്തൂർ 

ഇറിഗേഷൻ കോളനിയിൽ ജീപ്പ് ഷെഡിന്റെയും, 
ഇരു ചക്ര വാഹന പാർക്കിങ്ങിന്റേയും 

നിർമ്മാണം -രൂപ 1,50,000 
7 16 / 2009 - 10 - ചേരാമംഗലം സ്കീം - മെയിൻ 

കനാൽ ചെയിനേജ് 7 / 800 കി . മീ . മുതൽ 
7 / 900 കി . മീ . വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ടിന്റെ 
സംരക്ഷണ പ്രവർത്തി ക ളും ചോർച്ച 

അടയ്ക്കലും-- രൂപ 2,80, 000 
8 17 / 2 0 09 - 10 - ചേരാമംഗലം സ്കീം - മെയിൻ 

കനാൽ ചെയിനേജ് 7 / 950 കി . മീ . മുതൽ 
8 / 100 കി. മീ . വരെയുള്ളബണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണ 

പ്രവർത്തികൾ - രൂപ 2, 85,000 
9 18/ 2009 - 10 - ചേരാമംഗലം സ്കീം - മെയിൻ 

കനാൽ ചെയിനേജ് 9 / 400 കി . മീ . മുതൽ 
9 / 500 കി . മീ . വരെയുള്ള ബണ്ടിന്റെ 

സെക്ഷ നി ങ്ങും ചോർച്ച അട ക്ക ലും - - 
രൂപ 2,85,000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി - ടി - എൻ- 1/2009 - 10 . 

2009 ഒക്ടോബർ 3. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ചമ വട്ടം പാജക്റ്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഈശ്വരമം ഗലം, തവനൂർ, 
മലപ്പുറം ജില്ല താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജല 
സേചന വകുപ്പിലും കേരള പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലും 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേക കവറിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് കവറിനു മുകളിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാകുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ 30 - 10 - 2009 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 4.30 - ന് തദവസരത്തിൽ 
സന്നി ഹി ത രാ കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


7 ,200 


7 , 200 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 
രൂപ് 


നമ്പർ ടി1/ 2009 - 10 . 


2009 ഒക്ടോബർ 6 . 


- 1 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കൊയിലാണ്ടി ചെറുകിട 
ജല സേ ചന വിഭാ ഗം , അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക ട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കു വേണ്ടി 
3 - 11 - 2009 - ന് വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിവരെ നിശ്ചിത 
യോഗ്യതയുള്ള കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


| കമ 
നമ്പർ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 
രൂപ് 


- (1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


- റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് തൃത്താല - ഇടതു 
കരയിലുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡിൽ ടോൾ 
ബൂത്ത് നിർമ്മാണം - രൂപ 1,93, 109 

4 , 850 
2 ടി പ്രോജക്ട് ക്യാമ്പസ് അഭിവൃദ്ധി 

പ്പെടുത്തലും ഓഫീസ് ക്വാർട്ടേഴ് 
കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചുറ്റുമതിൽ പൂർത്തീ 
കരണവും - രൂപ 4,27, 806 

10 ,700 
3 ടി വലതുകര അപ്രോച്ച് റോഡ് 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - രൂപ 3,97,554 

9, 950 
റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് പാലത്തിന്റെയും 
അ നു ബന്ധം നിർമ്മി തി ക ളു ടെയും 
പെയിന്റിങ്ങും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും - 
രൂപ 1,62,830 

4 , 100 
5 റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് പ്രോജക്ട് 

കാമ്പസിലെ ഓഫീസ്, കോർട്ടേഴ്സ്, 
ഇലക്ട്രിക്കൽകൺട്രോൾ റൂം, ജീപ്പ് ഷെഡ്, 
എന്നീ കെട്ടിട ങ്ങ ളും പമ്പ് ഹൗസും 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ -രൂപ 1,99 ,137 

5 ,000 
റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ്തൃത്താല - പ്രോജക്ട് 
ക്യാമ്പസ്അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ, കമ്പിവേലി 
നിർമ്മാണം എന്നിവ രൂപ 1,45,236 

3 , 650 
ദർഘാസ് ( പമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 2 - ന് 
രൂപ 9 00 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 3 - ന് രൂപ 800 + വാറ്റ്, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 400 + വാറ്റ്. 

പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി 3 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - ഡി മുതൽ മുകളിലേക്ക്. 


950 


1, 050 


1/ 2 0 09 - 10 - കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ 
ചെറുവണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കരുവോട്ട് ചിറ 
എസ്. ഡബ്ല് . ഇ / ഡനേജ് സ്കീമിന്റെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-- 2009 - 10 
രൂപ് 36, 013 
2 / 2009 - 10 - ടി അരിക്കുളംപഞ്ചായത്തിലെ 
അയനിക്കാട് ഡാമിന്റേയും പീറ്റക്കണ്ടി 
വി. സി. ബി.- യു ടേയും ടി - രൂപ 41,264 
3 / 2 009 - 10 - ടി കീഴരിയൂർ പദ്ധതിയുടെ 
ടി - രൂപ 32 ,772 
4 / 2009 - 10 - ടി തിക്കോടി പഞ്ചായത്തിലെ 
അയ്യൻ വീട് നട വി . സി . ബി . - യു ടെ 
ടി രൂപ 13,169 
5 / 2 009 - 10 - ടി തുറയൂർപഞ്ചായത്തിലെ 
തുറയൂർ പദ്ധതിയുടെ എ - യും ഡി - യും 
ഡാമിന്റെയും ബണ്ടിന്റെയും ടി 
രൂപ 23 , 839 


850 


350 


600 


6 / 2009 - 10 - ടി തുറയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 
കുലുപ്പച്ചാൽ തോടിന്റെയും വി . സി . 
ബിയുടെയും ടി - രൂപ 20, 818 


550 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 28 - 10 - 2009 മുതൽ 
29 - 10 - 2009 വരെ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും പ്രവൃത്തി 
സമയത്തും 30 - 10 - 2009 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെയും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള നിശ്ചിത വില 
നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ അയച്ച് രേഖാമൂലം ആവശ്യ 
പ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറു 
വാൻ പാടില്ലാത്തതും അവയുടെ വില യാതൊരു കാരണവ 
ശാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 


7 / 2009- 10 - ടി ചെറുവണ്ണൂർപഞ്ചായത്തിലെ 
മരക്കാടിതോട് വി. സി . ബി. -യുടെ ടി 
രൂപ് 41, 724 


1, 050 


8 / 2 009 - 10 - ടി കായണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ 
കൊളോറപ്പാറ വി . സി . ബി .-യുടെ ടി 
രൂപ 43 , 664 


- 1, 100 


1,100 


കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ 
നിയമാനുസൃതം അടയ്ക്കേണ്ട വാർഷിക ഫീസ് അടയ്ക്കാത്ത 
കരാ റു കാർക്ക് ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ നൽകു ന്ന ത ല്ല . 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും 
ആവ ശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട തു മായ നിര തദവ്യം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള ജലസേചന 
വകുപ്പിലും പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലും ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ചട്ടങ്ങളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാകുന്നതാണ്. 


-- 10 


9 / 2 0 0 9 - 10 - വടകര താലൂക്കിലെ 
ഏറാമല പഞ്ചായത്തിലെ കരിങ്ങാലിമുക്ക് 
തുരുത്തി തോട് എസ്. ഡബ്ലു . ഇ / വി. സി . 
ബി .-യുടെ ടി രൂപ 42,146 
10 / 2 009 - 10 - ടി എടച്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ 
കുന്നുംചിറ തോട് എസ്. ഡബ്നു . ഇ 
വി . സി . ബി .-യു ടെ ടി - രൂപ 44, 470 
11/ 2 0 0 9 - 10 - ടി മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 
ചെരണ്ടത്തൂർചിറ എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 
ടി - രൂപ 16, 937 
12 / 2009 - 10 - കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ 
ചെറുകിട ജലസേചനവകുപ്പ് കാര്യാല 
യത്തിന്റെ ടി - രൂപ് 19 ,648 


1,150 


450 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഒപ്പ്) 
കാര്യാലയം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
ചമവട്ടം പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ, 
ഈശ്വരമംഗലം, 
തവനൂർ. 


500 


27th OCT. 2009] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


477 


(1) 


| (3 ) 


- 2 22/ 2009 - 10 - ടി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ 

പഞ്ചായത്തിൽ പാണപ്പുഴച്ചാൽ വി . സി . ബി. 
ക്കടുത്തുളള തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തി- - രൂപ 3,65,000 


9 , 150 


| 23 | 2009 - 10 - വെള്ള പ്പൊക്ക കെ ടു തി 
തീർക്കൽ- കടന്നപ്പളളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായ 
ത്തിൽ അലക്ക്യാംപാല ത്തുളള ടാക്ടർ 
പാതയുടെ താഴെ ഭാഗത്ത് അലക്ക്യാം 
തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി 
രൂപ 7,25,000 


18 , 150 


4 


24/2009- 10 - ടി - ഒടക്കാട്ടേരി ഹൗസിന്റെ മേൽ 
ഭാഗം മുതൽ ചൊവ്വ തോടിന്റെ പാർശ്വ 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി- രൂപ 15,00,000 


37, 500 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 300 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന-മൂന്നു ദിവസം മുമ്പ് 
മുതൽ ദർഘാസ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 3- 11- 2009 
വൈകുന്നേരം 3 . 30 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് പരിശോധന - അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 
മണിവരെ. 

- കരാറു കാ റുടെ യോഗ്യത ഇറിഗേ ഷൻ ഡി ക്ലാസ്സും 
അതിനുമുകളിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷനും. 

പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി - 1 മാസം. 
ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിശ ദ വി വ ര ങ്ങളും 
കൊയിലാണ്ടി ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ആഫീസിൽ നിന്നും ദർഘാസ് 
ദിവസത്തിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് മുതൽ അന്നേ ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ രേഖാമൂലം ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

കരാറു കാർ ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യ റുടെ പേരിൽ മാറാ വു ന്ന 
നിരതദ്രവ്യങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യാത്തവ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോറം അനുവദനീയമല്ല . 

ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേ ദിവസം അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കരാറുകാർ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില അടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ 
യാതൊരു കാരണവശാലും തുക മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. 
ആവശ്യമായ നിരതദവ്യം കെട്ടി വയ്ക്കാ ത്തതും 50 രൂപ 
( അൻപതു രൂപ) യുടെമുദ്രപ്പത്രത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
ഇല്ലാ ത്ത തു മായ എല്ലാ ദർഘാ സു കളും നിര സി ക്കു ന്ന 
തായിരിക്കും. 

- കേരള ജല വി ഭവ വകു പ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യ വ സ്ഥ കളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

(ഒപ്പ്) 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കൊയിലാണ്ടി. 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് രൂപ 500 + 
വാററ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 800 + വാററ്, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 
രൂപ 1,500 + വാററ്, ക്രമനമ്പർ 4- ന് രൂപ 2,300 + വാററ്. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - ക്രമനമ്പർ 1- നും 2- നും" ഡി യും 
-- മുകളിലും. ക്രമനമ്പർ 3 - നും 4 - നും “ സി യും മുകളിലും. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ടകാലാവധി കമനമ്പർ 1- നും 2- നും 
4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3 - നും 4 - നും 6 മാസം. 


- 5 - 11 - 2009 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 ന് 
തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതുമായി 
- രിക്കും. അന്നേ ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി 
ആവുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം നിശ്ചിത 
സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറന്നു പരിശോ 
ധിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി2 - 2 / 2009 - 10. 


2009 സെപ്ററംബർ 29. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ചെറു കിട ജല സേ ചന 
വിഭാഗം, കണ്ണൂർ ഡിവിഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുളള 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുളള 
മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത്ആലേഖനം ചെയ്തി 
ട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾതാഴെ ഒപ്പു 
വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
പമാ ണ ങ്ങ ൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണ മാ യോ , 
മണിയോർഡറായോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിതവിഭാഗം 
കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 4 -11- 2009 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 
വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം കൊടു ക്ക പ്പെടുക യു ള ളൂ . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
50 രൂപയുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കേണ്ട 
താ ണ് . കേരള ജല വി ഭവ വകു പ്പിലെ ദ ർ ഘാസുകളെ 
സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമാണ്. 


ക്രമ 


നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
- അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 
- രൂപ 


21/ 2009 - 10 - - പദ്ധതി സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി 
പട്ടുവം പഞ്ചായത്തിൽ പോത്താടമുട്ടുകണ്ടി 
ഉപ്പുവെളള പ്രതിരോധബണ്ടിന്റെ പാർശ്വ 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി-- രൂപ 2,40,000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
കണ്ണൂർ. 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


6 , 000 


